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W dniach od 3 do 6 grudnia ub. roku 
zorganizowano w Warszawie pod protek- 


toratem wicepremiera Eugeniusza Szy- 
ra — przewodniczącego Komitetu Nauki 
1 "Techniki, Konferencję Naukowo-Tech- 
niezną pt. „Dziś i jutro teletransmisji" 
oraz Sympozjum pt. „Problemy nowo- 
czesnych systemów teletransmisyjnych". 
Dwie te narady naukowo-techniczne, 
zorkanizowane wspólnie przez Polską 
Akademię Nauk, Stowarzyszenie Elef- 
tryków Polskich oraz Towarzystwo Elek- 
trotechniki Teoretycznej i Stosowanej, 
zgromadziły ponad 600 naukowców i śn- 
żyniorów, a wśród nich delegatów z 
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ZSRR. Czechosłowacji, Jugosławii, NRD, 
NRF, Szwecji 1 Węgier, którzy zapoz- 
nali się z ponad 100 referatami na temat 
dotychczasowych osiągnięć oraz perspek- 
tyw rozwoju teletransmisji. 

Konferencja miała za zadanie upow- 
szechnienie postępu technicznego oraz 
omówienie kierunków i perspektyw roz- 
woju teletransmisji, a także telekomuni- 
kacji i znaczenia jej dla rozwoju go- 
spodarki w Polsce i na świecie, 


Prezes PAN — prof. dr inż. Janusz 
Groszkowski we wstępnym referacie 
podkreślił dorobek naukowy  teletrans- 


misji, zaś przewodniczący Komitetu Or- 


Półprzewodnikowy laser 


Prasa nasza przynosi wiadomości o co- 
raz to nowych polskich konstrukcjach 
wzmacniaczy i generatorów molekular- 
nych — laserów. Poniżej podamy nowe 
osiągnięcia w tej dziedzinie uzyskane 
ża granicą. Ostatnio zagraniczne labo- 
ratoria opracowały nowy typ lasera 
skonstruowanego przy użyciu  półprze- 
wodników. Laser ten wykazuje pewne 
zalety w porównaniu ze starszymi ty- 
pami laserów — rubinowym i gazowym. 
Zanim przedstawimy właściwości nowego 
urządzenia, warto przypomnieć ogólne 
właściwości laserów. 


Jak wiadomo, wzmacniacz laserowy 
wykorzystuje zjawisko promieniowania 
fal elektromagnetycznych w zakresach 
długości podczerwieni 1 widzialnych 
przez atomy lub cząsteczki ośrodka 
uktywnego, którym może być kryształ, 
clecz lub gaz, Promieniowanie to jest 
wynikiem pobudzania atomów ośrodka 
energią świetlną. Zjawiskiem oddawania 
energil przez pobudzone atomy można 
w pewnych warunkach sterować, dzia- 
łając na nie wzbudzającą falą elek- 
tromagnetyczną o częstotliwości równej 
częstotliwości własnej promieniowania 
Jasera. 

W tym przypadku otrzymujemy pro- 
mieniowanie wymuszone o tej samej 
fazie co promieniowanie wzbudzające, 











Promieniowanie wytwarzane przez la- 
ser jest koherentne, ponieważ poszcze- 
gólne atomy ośrodka aktywnego — la- 
sera oddają swą energię jednocześnie, 
w tej samej fazie i z tą samą często- 
tliwością. Koherentność Światla lasero- 
wego pozwala wytwarzać monochroma- 











tyczne wiązki o  nieosiągalnej dotąd 
zbieżności. Wiązki światła laserowego 
osiągają zbieżność 0,010 1 jeszcze mniej. 
Przy pomocy nieskomplikowanego sy- 
stemu optycznego można wytworzyć 
wiązkę o przekroju poprzecznym kllku 
mikronów. Wiązki takie mogą pokony- 
wać bardzo duże odległości bez strat. 
O ile zwykle niekoherentne światło zaj- 
muje pasma kilku milionów megaher- 
ców, to szerokość pasma koherentnego 
światła lasera rubinowego jest rzędu 
100 JAHz, a lasera gazowego rzędu kil- 
ku megaherców. 

Dzięki tym zaletom promieniowanie 
laserowe pozwala zrealizować system 
radiołączności bardzo mało wrażliwy na 
zakłócenia. Próby łączności przy po- 
mocy laserów w przestrzeni kosmicz- 
nej (ze sztucznymi satelitami) dały do- 
bre wyniki. Warto tu zaznaczyć, że gę- 
stość energii wiązki Jaserowej osiąga 
wielkość rzędu 10% wW/em*. Dzięki ta- 
kiej koncentracji cnergii wiązka lase- 
rowa przebija otwory w trudno topli- 





wych materiałach, np. w diamencie, 
w bardzo krótkim czasie. 
Opracowane dotąd lasery nie mogą 





hyć obecnie szeroko stosowane w tech 
nice ze względu na dosyć poważne 
wady. Pierwszą z nich jest niska spraw- 
ność tych urządzeń. Wynosi ona śŚred- 
nio kilka procent mocy traconej na 
zasilanie. Drugą wadą są trudności 
z modulacją promieniowania laserowego. 
Do tej pory nie opracowano metody 
modulacji, która pozwalałaby przesłać 
maksymalną ilość informacji. Laser 
półprzewodnikowy jest pozbawiony tych 
wad. 





i jutro teletransmisji 
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ganizacyjnego prof, dr inż. Witold No- 
wieki omówił podstawowe problemy i 
zadania teletransmisji, 

Powyższe zagadnienia były przedmio- 
tem obrad uczestników konferencji, któ- 
rzy między innymi przedyskutowali sze- 
reg wniosków dotyczących szybszego 
rozwoju telekomunikacji w Polsce; opóź» 
nienia w rozwoju tej gałęzi techniki mo- 
gą bowiem hamować postęp w różnych 
dziedzinach gospodarki narodowej. 

Wnioski zostały przyjęte w trybie ro- 
boczym, a specjalnie wyłoniona Komisja 
przygotowuje je w celu przedstawienia 
odpowiednim czynnikom, 


Jako materia do budowy noweko la- 
sera wykorzystano monokryształ arsen= 
ku galu. Dobre wyniki osiągnięto rów- 
nież używając innych  półprzewodni- 
ków, jak krzem z dodatkiem indu, 
natymonek indu i fosforek galu. Dwie 
przeciwległe ściany kryształu odpowied- 
nio wypolerowane tworzą rezonator. 
Czynnikiem aktywnym jest poprzeczna 
warstwa przejściowa, która tworzy złą- 
cze typu p-n. Przepuszczając przez to 
złącze prąd elektryczny o odpowiednio 
dużej gęstości, można spowodować ge- 
nerację 1 wzmacnianie fali świetlnej 
(rys. 1). 





Rys. 1. 


1 — okładki doprowadzające prąd, 2 — 
polerowana powierzchnia, 3 — złącze p-n 


Mechanizm wytwarzania fali 
nej jest następujący. Wiadomo, 
półprzewodniku istnieją dwa 
nośników prądu: elektrony i dziury, 
Rekombinacji tych nośników towarzy- 
szy wyzwalanie energii, które może 
wydzielić się w postaci fotonu. Mając 
dwa rodzaje półprzewodników, z któ- 
rych jeden jest przewodnictwa typu p, 
a drugi typu n. możemy zmusić dwa 
odmienne rodzaje nośników do rekom- 


świetl- 
że w 
rodzaje 


binacji wywołując ich ruch  naprze- 
ciwko sobie. Ilość wydzielanych przy 
rekombinacji fotonów jest tym więk- 
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"sza, im większa jest gęstość prądu 
płynącego przez złącza p-n. Aby efekt 
emitowania fotonów na skutek rekom- 
binacji był odpowiednio silny, gęstość 
prądu  wzbudzającego laser _ półprze- 
wodnikowy powinna być bardzo duża — 
rzędu tysięcy amperów na centymetr 
kwadratowy. Przy tym, ze  zwiększe- 
niem gęstości prądu wzbudzającego — 
promieniowanie lasera staje się bardziej 
monochromatyczne. 

Jest oczywiste, że przy konieczności 
stosowania tak wielkich gęstości prą- 
du, podstawowym problemem jest od- 
prowadzanie wielkich ilości ciepla wy- 
twarzanego przy przepływie przeż kry- 
ształ tego prądu. Dla odpowiedniego 
chłodzenia kryształu trzeba stosować 
płynny hel lub azot. 

Jak widać, w laserze półprzewodni- 
kowym pobudzająca energia elektrycz- 
na zostaje bezpośrednio  przekształco- 
na w energię świetlną. Daje to możli- 
wość osiągnięcia dużej sprawności urzą- 
dzenia — rzędu kilkudziesięciu procent. 
Poza tym staje się jasne, że problem 
modulacji nie przedstawia tu większych 
trudności, Modulację w szerszym za- 
kresie daje się zrealizować poprzeż 
zmłany prądu wzbudzającego laser. 

Osiągnięte przy próbach z laserem 
z arsenku galu wyniki pozwalają ro- 
kować dużą przyszłość laserom  pół- 
przewodnikowym. Doświadczalny laser 
przy oziębieniu do temperatury —196:€ 
mtał sprawność 80% 1 wytwarzał falę 
o długości 0,85 „ 1 mocy 1 W. Próby 
zastosowania urządzenia do _ transmisji 
sygnałów telewizyjnych dały dobre wy- 
niki. 


Międzynarodowa 
Konferencja 
Radiokomunikacji 
Kosmicznej 


W okresie od 7 października do 8 1i- 
stopada ub. r. odbyła się w Genewie 
Międzynarodowa Konferencja Radioko- 
munikacji Kosmicznej zorganizowana 
przez Międzynarodowy Związek Teleko- 
munikacji (UIT). 

Ponad 400 delegatów reprezentujących 
10 krajów wzięło udział w tej Konte- 
rencji, której przewodniczył M. Gunnar 
Pedersen — Dyrektor Generalny PTT 
Danii, wiceprzewodniczącymi byli wice- 
minister Łączności ZSRR Ashot Badałow 
oraz J. Me Conneil — ambasador USA. 

Głównym przedmiotem obrad Konte- 
rencji były przydział 1 ochrona często- 
tliwości dla łączności kosmicznej w per- 
spektywie rozwijającej się techniki astro- 
nautycznej. 


Obrady odbywały się w 7 komisjach, 
z których najważniejszymi były: Komi- 
sja 4 (techniczna) — kierowana przez 
przedstawiciela Szwecji E. Espinga 1 
M. Zahrandićcka z Czechosłowacji; Ko- 
misja 5 (rozdział częstotliwości) — 
kierowana przez M. W. Kleina ze 
Szwajcarii 1 M, 8. Fujiki z Japonii oraz 
Komisja 6 — (Komisja Regulaminu dla 
zmian wprowadzonych do Regulaminu 
Radiokomunikacyjnego ż roku 1959) — 
z przewodniczącym J. A. Autelli z Ar- 
gentyny. 

W dniu 5 października 
mocą satelity Telstar 











ub.r. za po- 
miała miejsce 









* wymiana przemówień retarza Orga- 
nizacji Narodów Zjednoczonych U Than- 
m oraż Sokrotarza ( alneo Zwiąż 












































































































Tablica 
Podział częstotliwości dla łączności kosmiczne) 
| Pasma częstotliwości Roa 
RISAZPA | kHz MHz GHz 
Badania 15762--15768 wsp. | 136-137 wsp. Rej. 1,3 15,25-+15,35 wył. 
przestrzeni 1803! 18036 wsp. 143,6--143,65 wsp. 31--31,3 wsp. 
kosmicznej 
(telemetria) 2290-2300 wsp. 
1 śledzenie 5250-5255 wsp. 
ruchu 5670-5725 wsp. 
satelitów [8400-8500 Rej. 1 i 3 wsp. 
Rej. 2 wył. 
Badanie [30,005-:-30,010 wsp. 
przestrzeni 
1 identyfikacja 
satelitów 
Satelity 131 
| meteorologiczne 400,05-> 
telemetria 460--470 wsp. 
cksploatacyjna 1660-1670 wsp. 
badania 1690-:-1700 wsp. 
przestrzeni 1790 wsp. 
kosmicznej 
Radionawigacja , 4,3->144 wył. 
za pomocą 
satelitów 
Telemetria 267-273 wsp. 
kosmiczna 401-402 wsp. 
1525-1535 wsp. 
1535-1540 wył. 
Sterowanie 1427-1429 wsp. 
omando) 
Łączność R EA. 
satelita—ziemia 1250-7300 wył. 
Łączność || 5725-5850 Reg. 1 wsp. 
ziemia—satelita 5925 Rej. 113 wsp. 
6425 wsp. 
79175 wsp. 
8025 wył. 
-8400 wsp. 
Łączność 1300-7150 wsp. | 
za pomocą 
satelitów 
Radioastronomia 37,15->38,26 wsp. 10,68--10,7 wył. 
13--14,6 wył. 15,35-15.4 WYŁ. 
140041427 wył. 10,3-19,4 wył. 
1664,4--1668,4 WSp. 31,3--31,5 wył. 
2690-:-2700 wył. 33--334 tylko w 


4990-5000 wył. w 2 Rej. 


ku (UIT) Geralda C. Grossa. Na sali 
obrad zainstalowano odbiorniki telewi- 
zyjne transmitujące przebieg tej uroczy- 
stości; jakość techniczna transmisji by- 
ła bardzo dobra. 

W wyniku konferencji przydzielono dla 
łączności kosmicznej 1 radioastronomii 
częstotliwości zajmujące łączne pas- 
mo ponad 6000 MHz: w ten sposób, w 
stosunku do rozdziału częstotliwości ż 
1959 r., ilość częstotliwości dla tych służb 
wzrosła ż 1% do 15% całego widma fal 
radiowych. 

Na konferencji przyjęto również sze- 
reg nowych postanowień rewidujących 
poprzedni regulamin, oraz rezolucje 1 
zalecenia mających na celu rozwój łącz- 
ności. kosmicznej. 


Między innymi — dla wywołań w przy- 
padku niebezpieczeństwa dla życia astro- 
nautów — przyjęto częstotliwości 20007 





Rej. 1 wsp. 


kHz oraz stosowanie dia tych celów 
sygnałów SOS w teleurafii 1 MAYDAY 

w telefonii. 

Inne zalecenie zobowiązuje CCIR do 
prowadzenia studiów i ustalenia norm 
dla systemu przekazywania radłofonii 
1 telewizji bezpośrednio za pośredni- 
etwem satelitów dla powszechnego od- 
bioru. 

w konferencji wzięła również udział 
delegacja Ministerstwa Łączności z wice- 
ministrem inż. K. Kozłowskim na czele. 


Podział częstotliwości dla łączności 
kosmicznej i radioastronomii ujęty jest 
w tablicy, 

Kanały wspólne z innymi" służbami 
oznaczono przez „twsp”, wyłączne dla 
służb kosmicznych — przez „wył.”. 

Rejony J, 2, 3 — oznaczają obszary po- 
działu ziemi. 


mgr inż. Bronisław Wątróbski 


Ze względu na temat interesu- 
jący szeroki ogół radioamatorów 
i radiotechników, uważamy za słu- 
szne opublikowanie tego artykułu, 
mimo, że dotyczy on podzespołów 
opisywanych już na łamach na- 
szego pisma. 


ielu radioamatorów  zajmu- 
je się bądź samodzielnie, 
bądź w klubach budową rozmai- 
tych układów tranzystorowych, w 
których oprócz tranzystorów wy- 
korzystuje się miniaturowe podze- 
społy, Dobrze też znane są im trud- 
ności napotykane przy zaopatrze- 
niu się w odpowiednie podzespo- 
ły miniaturowe. Co prawda w skle- 
pach branży elektronicznej jest w 
sprzedaży dość duży asortyment 
tych podzespołów produkcji kra- 
jowej (jak: oporniki, potencjome- 
try, kondensatory oraz transfor- 
matory — nie mówiąc już o tran- 
zystorach), jednak w wielu przy- 
padkach sprzedawcy nie są w sta- 
nie podać parametrów elektrycz- 
nych wspomnianych akcesorii. Brak 
katalogów technicznych na minia- 
turowe podzespoły pogłębia jeszcze 
te trudności. Jedynym wówczas 
wyjściem jest bezpośrednie zwró- 
cenie się o potrzebne dane do za- 
kładu produkującego, co trzeba 
przyznać, przysparza obu stronom 
niemało kłopotu. Dlatego chciał- 
bym pomóc radioamatorom, poda- 
jąc im poniższe informacje. 
Produkowane w kraju transfor- 
matory miniaturowe przeznaczone 
są do pracy w pasmie częstotli- 
wości akustycznych (do 20 kHz). 
Produkuje się transformatory mi- 
niaturowe w wykonaniu zwykłym, 
przewidziane do pracy w warun- 
kach klimatycznych odpowiadają- 
cych grupie 6076 oraz w wykona- 
niu specjalnym, przewidziane do 
pracy w warunkach klimatycznych 
odpowiadających grupie 5055 (wg 
PN-60/T-01550 grupa 6076 oznacza, 
że transformator może pracować w 
zakresie temperatur od —25?C dą 


| Krajowe 


TRANSFORMATORY 
MINIATUROWE 


+55C, grupa 5055 — w zakresie 
temperatur od —4109C do -+859C). 

Transformatory miniaturowe są 
impregnowane metodą próżniową, 
mogą więc pracować przy względ- 
nej wilgotności do 95%, (transfor- 
matory w wykonaniu specjalnym 
do 100%) i napięciu do 100 V. Na- 
dają się one do stosowania w ukła- 
dach z obwodami konwencjonal- 
nymi oraz drukowanymi. 

Transformatory miniaturowe m. 
cz. produkuje się w czterech wyko- 
naniach: 

1) transformatory w wykonaniu 
zwykłym (rys. 1), oznaczone lite- 
rą T i stosowane w układach kon- 
wencjonalnych; 


2) transformatory w wykonaniu 
przystosowanym do układów z ob- 
wodami drukowanymi (rys: 2a) 
i oznaczone literami Td; 

3) transformatory wykonane w 
ekranie (rys. 2b) oznaczone lite- 
rami Te; 





4) transformatory w wykonaniu 
specjalnym (rys. 2e), oznaczone li- 
terami Tz i wykorzystywane w 
„trudnych warunkach  klimatycz- 
nych”. 

Transformatory miniaturowe m. 
cz. posiadają rdzenie typu płasz- 
czowego. Rdzenie te są złożone z 
kształtek, wykonanych z materia- 
łów magnetycznie miękkich o du- 
żej przenikalności magnetycznej, 
zwanych permalojami. Stosowane 
są trzy gatunki permalojów: 
© wysokoniklowy (P78M — o mak- 


symalnej przenikalności magnety- 
cznej max 80000 gausów na 
oersted —  Gs/Oe, maksymalnej 


indukcji nasycenia B, = 7500 Gs); 


Rys. 1 


© średnioniklowy (P50A — mx = 
—= 35000 Gs/Oe, B, = 15000 Gs); 
© niskcniklowy (P36B — up, = 
= 8000 Gs/Oc, B, = 11000 Gs). 

Dance materiałów  megnetycznie 
miękkich oparte są na normie RN 
59/MPC-MN -4008. 


Rys. 2 


Kształtki rdzeniowe produkowa- 
ne są w trzech wielkościach typu 
2F i jednej wielkości typu EI (naj- 
większe). Zastosowanie kształtek 
typu 2F umożliwia uzyskanie du- 
żego okna w rdzeniu, a więc 
i zmniejszenie oporności rzeczywi- 
stej uzwojeń (mogą być użyte grub- 
sze druty nawojowe) oraz zwięk- 
szenie ilości zwojów w  poszcze- 
gólnych uzwojeniach i zmniejsze- 
nie szczelin między  kształtkami 
przy składaniu rdzenia. Grubość 
kształtek rdzeniowych wynosi 0,35 
mm (najlepsze własności magnety- 
czne w transformatorach, pracu- 
jących na częstotliwościach aku- 


stycznych). 
Rdzeń transformatora złożony 
jest z kształtek składanych na 


przemian między sobą. 

Rysunek 3 przedstawia wymiary 
rdzeni wraz z nawiniętymi korpu- 
sami. Wielkość rdzeni określa 
pierwsza cyfra po literze T lub po 
literach Td, Te i Tz. 





Transformatory w wykonaniu 
zwykłym (oznaczone literą T) po- 
siadają, dwa rodzaje obejm: pła- 
skie oraz profilowe. Najmniejsze 
transformatory (typ T-1) posiadają 
tylko obejmy płaskie, a najwięk- 


sze (typ T-4) — tylko profilowe. 
4 
Prytka „Obejma 
montałowa /ransformator 





Obejmy, sprzedawane łącznie 
z transformatorami, wykonywane 
są z blachy aluminiowej o grubo- 
ści od 0,3--0,5 mm. 

Na rysunku 4a przedstawiony 
jest sposób umocowania transfor- 
matorów za pomocą obejmy płas- 
kiej, a na rysunku 4b — za po- 
mocą obejmy profilowej: podane 
są tam również kształty i wymiary 
otworów w płycie montażowej, 
niezbędne do umocowania transfor- 
matorów. 

Inaczej umocowuje się na płycie 
montażowej transformatory przy- 
stosowane do układów z obwodami 
drukowanymi; szczegóły przedsta- 
wione są na rysunku 5. 

Transformatory dla układów z 
obwodami drukowanymi produko- 
wane są tylko w jednej wielko- 
ści (Td-4). 

Podobnie umocowuje się trans- 
formatory zalane Żżywicami (rys. 
6) W przypadku układu konwen- 
cjonalnego mogą one być umoco- 


Rys. 3 


wane za pomocą wkrętu mosięż- 
nego M2X8 o główce zalanej ży- 
wicą. 

Transformatory zalane żywicą 
dla układów z obwodami druko- 
wanymi produkuje się tylko w jed- 
nej wielkości (T-3). Wymiary zew- 


b 





nętrzne kostki (zalanego transfor- 
matora) wynoszą: 24X20X15 mm, 
a ciężar ok. 18 g. 

Rysunek 7 przedstawia sposób 
umocowania transformatora ekra- 
nowanego oraz wymiar otworu w 
płycie montażowej. Ekran wyko- 
nany z wysokoniklowego perma- 
loju ma skuteczność nie mniejszą 
od 30 dB. Górna jego część posia- 
da śrubkę (gwint M6) z otworem 
wzdłuż osi, przez który wychodzą 
wyprowadzeniowe końcówki ekra- 
nowanego transformatora. 





Przyljowan PK łowanym 
5 otw : 
0081 
S 
00601 
dzi 
Rys. 5 


Ekranuje się w zasadzie trans- 
formatory o wielkości T-3 i T-4. 
Ekran posiada wymiary: dla Te3 — 
średnica 29 mm i wysokość 21 mm 
(ze śrubą 30), zaś dla Te-4 — 
© 29 mm i wysokość 25 mm (ze 
śrubą 34). Ciężar transformatora 
ekranowanego Te-3 wynosi ok. 
40 g, Te-41 — ok. 45 g. 


Na uzwojenie transformatorów 
użyty jest drut o średnicy od 
0,02--0,25 mm, a na korpusy poli- 
styren wysokoudarowy: Wyjątek 
stanowią korpusy używane w trans- 
formatorach Td-4; są one praso- 
wane z bakelitu. 


Końcówki wyprowadzeniowe po- 
szczególnych uzwojeń transforma- 
torów o wykonaniu Ti Te są wy- 
konane z linki miedzianej, izolowa- 
nej podwójną warstwą naturalnego 
jedwabiu i pokrytej lakierem (ozna- 
czenie linki LIJnL 5%0,1). Linka 
o średnicy ok. 0,3 mm składa się 
% 5 drucików © 0,1 mm, przy czym 
długość jej jest nie mniejsza od 
50 mm. 

Końcówki wyprowadzeniowe 
transformatorów wykonane z li- 
nek posiadają barwną izolację. 
Przyjęto kod barwny, za pomocą 
którego jednoznacznie oznacza się 
początki i końce poszczególnych u- 








zwojeń w transformatorze, I tak: 
Uzwojenie Początek / Konice 
Pierwsze Czerwone 

Drugie Zielone Szare 
Trzecie Brązowe Czarne 











Miniaturowe transformatory m. cz. produkcji krajowej 



















































Przekład. | Ilość zwojów Srednica drutów 
Typ ZióGaaiG mia na uzwojeniu nawojowych w mm 
[transtorm. napięciowal 
1 u 1 u 
1 2 c 4 s 6 g 
wejściowy 600 0,04 
międzystopniowy 820 0,03 
820 0,03 
wejśc. lub między- 
stopniowy 2200 0,05, 
międzystopniowy 2200 0,025 
„ 3120 0,04 
wejściowy 4200 0,04 
międzystopniowy 5000 0,025 
„ 4200 0.04 
" 2x480 0.045 
m 2x235 0,06 
wejśc. lub między- 
stopniowy 3000 0,035 
e 400 0,04 
wyjściowy 64 0,10 
wyjśc. lub między- 
stopniowy 3200 0.05 
900 0,06 
690 0,06 
wyjściowy 2500 230.06 
DN. 800 0,07 
wejściowy 6100 0,025 
ze 13700 0, 
międzystopn. 5520 0.035 
wejściowy 360 0,03 
wyjściowy 2x146 0,13 
wejściowy 185 0,04 
wyjściowy 440 0,06 
440 0,06 
650 0,06 
150 o 
mit lopn. 23 0.04 
wyjściowy 2x85 SI7 0,1 0,05 
międzystopn. 630 08 0.025 
„ 250 1 0,15 
wejściowy 500 4x128 „06 0,08 
wyjściowy 54 2x250 22 0,12 
wejściowy 1270 39: 0,07 0,08 
„ 1270 0,06 0,03 
u 36 0,05 0.2 
wyjściowy 3014 2x314 035 
„ 2x1000 $000 0,04 
międzystopn. 2200. 2200 0,04 
w 23250 2500 01 
wejściowy 10000 0 0,03 
wyjściowy 650 2x460 08 
ra 160-397 2 0,12 
międzystopn. 03 
wyjściowy 1200 2x400 08 
1200 23400 08 
6800 2x1050 04 
1600 2: js 
2x530 1500 0,08 
wejściowy 3200 0,04 
wyjściowy 2200 0,1 
» 1060 240 9.08 
międzystopn. 2x100 8000 2%0,1 
Uzwojenia  transformatrów  na- W 
wijane drutem o średnicy powy- i Bi 
żej 0,18 mm mają końcówki wy- 
prowadzeniowe wykonane  bezpo- 
średnio drutem nawojowym. 965 
Transformatory miniaturowe w SS 
wykonaniu Td i Tz posiadają koń- 
cówki wyprowadzeniowe w posta- Rys. 7 


ci „nóżek* wykonanych z posre- 
brzonego drutu miedzianego o śred- 


Plytka ze schematem 


Przytutowano drukowanym 





Rys. 6 


nicy 0,8 mm. Wysokość „nóżek” nad 
korpusem — ok: 8 mm, a ich roz- 
stawienie jest zgodne z obowiązu- 
jącym rastrem w schematach dru- 
kowanych. 

Transformatory miniaturowe m. 
cz. dzięki starannemu wykonaniu 
i dokładnej kontroli, mimo swych 
małych gabarytów, spełniają wy- 
sokie wymagania mechaniczne 
i elektryczne, Wytrzymują one pró- 
bę wibracji o obostrzeniu Fal-b 














Oporność rzeczy- |rndukcyj-| Rdzeń 
wista w © ność perma- 
główna Toju 
1 nu wa 
8 s 10 u 
140 18 P78M 
440 230 
500 100 5 
2500 180 5 % 
1400 410 5 zr 
1300 250 0 P56B 
3200 5 " 
3900 1300 8 
3200 175 5 $ 
2x125 620 5 ss 
2x5 110 2 F78M 
1300 300 8 "” 
66 1000 5 
0,9 10 0,8 
1800 210 45 
130 55 0,6 
35 35 0,3 
1650 2x55 ST 
4 45 0,9 
4800 420 36 s 
16000 250 | 380 h 
2800 670 78 PiGB 
200. 6400 | 130 PI8M 
2x9,2 0,2 P:6B 
12,5 62 P78M 
28 16 P36B 
2ą 1,75 „ 
95 2,6 „ 
10 2,6 s: 
38 43 PTóM 
2x8 M2 m 
95 P50! 
16 0,2 PTM 
100 05 Gi 
0,8 1,25 h 
180 4 „ 
288 85 k 
500 10 w 
1700. 4 6 
23380 6 są 
850 13 th 
2x16 19 „ 
9800 8 | 450 
70 2x62 41 
22 2x42 0,35 
6500 130 
150 2x60 40 
150 2x60 3,2 
3350 2x400 | 125 
430 2x120 5,5 
2x60 216 1,5 
1600 4600 | 170 
60 2x17 1,5 
100 9 25 
2x14 3000 22 




















(wg PN60/T-04550). Końcówki wy- 
prowadzeniowe w  transformato- 
rach typu T i Te zapewniają wy- 
trzymałość na wyciąganie z korpu- 
su w granicach 200 g, zaś w trans- 
formatorach typu Td i Tz — 
1000 g. 

Transformatory wytrzymują 
100% przeciążenie w stosunku do 
mocy znamionowych w czasie 15 
min. Moc znamionowa zależna jest 
od rozmiarów — transformatorów 
(dla wykonania T) i wynosi: 


T-1 10mW Ciężar ok. 186 
T-2 0mWw  „  „ 358 
T-3 100mW  „ „IL 8 - 
TA B0MW  „ „35 8 
Wytrzymałość elektryczna izola- 


cji między uzwojeniami oraz mię- 
dzy uzwojeniami i rdzeniem lub 
między uzwojeniami i ekranem 
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(jeżeli jest) zabezpiecza przed prze- 
biciem pod napięciem o często- 
tliwości 1000 Hz i wartości skutecz- 
nej pięciokrotnie większej od naj- 
wyższego napięcia występującego 
na dowolnym uzwojeniu transfor- 
matora, lecz nie mniejszym od 60 
V — w czasie 3 min. Oporność 
fzolacji jest nie mniejsza od 50 MQ. 
Oporność rzeczywista  poszczegól- 
nych uzwojeń może się wahać w 
granicach +10%, w stosunku do 
wartości znamionowej. Oporność 
wejściowa i wyjściowa mogą się 
wahać w granicach t20%, a prze- 
kładnia napięciowa — w granicach 
*50%,. 

Indukcyjność uzwojeń zależna 
jest od ilości zwojów, wielkości 
rdzenia i gatunku użytego per- 
maloju. Podawana jest ona dla 
uzwojenia posiadającego  maksy- 
malną ilość zwojów. 

Indukcyjność rozproszenia jest 
mniejsza od 3% indukcyjności 
uzwojenia głównego. 

Współczynnik zniekształceń li- 
niowych w stosunku do 1000 Hz 
w pasmie 250--20 000 Hz jest mniej- 
szy od 3 dB. Współczynnik znie- 
kształceń harmonicznych, mierzo- 
ny przy 1000 Hz jest mniejszy od 
20/9. 

Dane dotychczas produkowanych, 
miniaturowych transformatorów m. 
cz. ujęte są w tablicy 1: Podane 
w niej wartości na indukcyjność 
odnoszą się do częstotliwości 1000 
Hz. 

Na życzenie mogą być produko- 
wane transformatory w dowolnym 
wykonaniu (jedno z czterech). 

Wydaje się, że celowe będzie 
podanie paru uwag, dotyczących 
wyboru miniaturowego  transfor- 
matora. Wybór ten dyktowany jest 
warunkami pracy transformatora w 
ukłudzie. Narzucają one rodzaj 
uzwojeń i materiału na rdzeń, roz- 
miary i rodzaj wykonania. 

Rodzaj uzwojeń i rdzenia wy- 
niku % parametrów elektrycznych 
transformutora. W uzwojeniach mi- 
niaturowych transformatorów 
przyjmuje się gęstość prądu do 
3 A/mm?. Jeżeli transformator pra- 
cuje bez składowej stałej Mb z 
bardzo małą składową stałą (do 
04 mA), rdzeń jego powinien być 
wykonany z poermaloju wysoko- 
niklowogo. Jeżeli przez uzwojenia 
transformatora płynie / znaczna 
składowa stała, stosuje się rdzenie 
z permaloju średnioniklowego lub 
niskoniklowego. 
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W  permalojach  średnioniklo- 
wych  przenikalność magnetyczna 
(a tym samym i indukcyjność) ze 
wzrostem składowej stałej maleje 
wolniej (ok. 3 razy) niż w wysoko- 
niklowych przy tej samej częstotli- 
wości. Dlatego transformatory wyj- 
ściowe, przenoszące znaczne moce, 
powinny posiadać rdzeń z perma- 
loju średnio- lub niskopermalojo- 
wego. Transformatory wejściowe, 
pracujące często przy małych na- 
pięciach (np. mikrofonowych) i 
przy znacznych obcych (zewnętrz- 
nych) zakłóceniach powinny mieć 
rdzenie z permaloju wysokoniklo- 


wego i być ekranowane. Transfor- 
matory narażone na krótkotrwałe 
udary, powinny być zalewane. 
Interesujące parametry elektry- 
czne w transformatorach miniatu- 
rowych mogą być obliczone w 
oparciu o dane ujęte w tablicy. 
Bardziej zainteresowanych  mi- 
niaturowymi transformatorami — 
autor odsyła do książki pt. „Obli- 
czanie i konstrukcja miniaturo- 
wych i subminiaturowych trans- 
formatorów małej częstotliwości” 
wydanej przez Wydawnictwa Ko- 
munikacji i Łączności. 


Lastosowanie analizatorów widma 


w amatorskiej radiokomunikacji UKF 


| Hubert Trzaska 
SP6-018 


nane są anegdotki o niektórych 

ham's, którzy pracę w „eterze” ogra- 
niczają do słuchania, a dopiero po 
usłyszeniu ciekawego DX'a rozpoczyna- 
ją nadawanie. Jednakże przesłuchanie 
któregokolwiek z pasm krótkofalowych 
jest sprawą niezwykle prostą w porów- 
naniu z tą samą czynnością w pasmie 
ukf. Przykładowo: szerokość pasma 
dwumetrowego jest około  10-krotnie 
większa od części telegraficznej pasma 
dwudziestometrowego; w zakresie kt 
zwykle stosuje się anteny o dookólnej 
charakterystyce promieniowania, nato- 
miast stosowane anteny ukf są wybit- 
nie kierunkowe 1 w najgorszym przy- 
padku szerokość głównego listka nie 
przekracza 45% Aby więc przesłuchać 
wszystkie kierunki, potrzeba ośmiu po- 
łożeń anteny 1 tyleż przesłuchań 
pasma. Mnożąc te liczby przekonamy 
się, że aby wiedzieć co się dzieje w 
„eterze”, trzeba przykładowo na „dwój- 
ce stracić około sto razy więcej czasu 


ź 
| 
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Rys. 1. Schemat blokowy analizatora 
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niż w pasmie 20-metrowym. Poza tym 
ultrakrótkofalowcy wiedzą, jak łatwo 
można nie zauważyć słabo odbieranej 
stacji przy szybkim  przesłuchiwaniu 
pasma, szczególnie przy dużym pozio- 
mie szumów oraz zakłóceń. 

Od czasu II wojny światowej do iden- 
tyfikacji mikrofalowych urządzeń na- 
dawczych nieprzyjaciela stosuje się w 


praktyce wojskowej tzw. analizatory 
widma, zwane również odbiornikami 
panoramicznymi. Zasadę działania ta- 


kiego urządzenia przedstawia schemat 
na rysunku 1. 

Sygnał z anteny doprowadzony jest 
do mieszacza wraz z sygnałem lokal- 
nego oscylatora, którego częstotliwość 
zmienia się z częstotliwością pomocni- 
czego generatora m.cz. Po wzmocnieniu 
częstotliwości pośredniej i detekcji oraz 
po wzmocnieniu m.cz. sygnał zostaje 
doprowadzony do płytek Y oscylosko- 
pu. Jako podstawa czasu jest wykorzy- 
stywane napięcie z pomocniczego gene- 





ratora m.cz., dzięki czemu oś X jest 
osią częstotliwości. Dia  dokładnezo 
określenia częstotliwości sygnałów do- 
clerających na wejście odbiornika przy- 
klada się na wejściu sygnał z kalizra- 
tora kwarcowego. 

Opisany układ można w pr 
sposób zrealizować we własnym za. 
sie, wykorzystując posiadany RX. Wy- 
konania wymagają: 

— oscyloskop 
— kalibrator kwarcowy 
— oscylator wobulowany. 

Przeanalizujemy teraz warunki, ja- 
kim powinny odpowiadać wymienicne 
części układu. 

1. Budowa oscyloskopu ogranicza się 
do uruchomienia wkładu regulacji 
ostrości 1 jasności. Budowa wzmacnia- 
czy X 1 Y nie jest konieczna ze wzglę- 
du na to, że napięcia otrzymywane ze 
wzmacniacza m.cz. odbiornika lub po- 
mocniczego generatora _ wobulującego 
mogą być dowolnie duże, Jako oscylo- 
skopu można używać telewizora, wy- 
maga to jednak przekręcenia cewek 
odchylających o 90 ze względu na 
przenoszone częstotliwości, 

2.  Kalibator kwarcowy potrzebny 
jest do dokładnego określenia często- 
tliwości, na jakiej dana stacja pracuje. 
Najwygodniej jest zastosować kalibrator 
dający sygnały („marki”) co 100 KHz 
1 1 MHz. Stosowanie innych kalibrato- 
rów nie jest wykluczone. W ogóle zaś 
stosowanie kalibratora nie jest konie- 
czne, częstotliwości można bowiem 
określać z dużą dokładnością według 
pracujących stacji o znanej częstotli- 
wości. 

3. Wobulowany oscylator składa się 
z trzech części, a mianowicie: 

— oscylator samowzbudny, 

- układ wobulujący, 

— pomoeniczy generator o _ częstotliwo- 
ści wobulującej. 

Oscylator może pracować w dowol- 
nym układzie, a jego częstotliwość (w 
Mz) określona jest zależnością: 


Tyge 7 H5 E pcz. 

Układ wobułujący powinien spełniać 
dwa warunki: 

- łatwe przestrajanie oscylatora w gra- 
nicach odpowiadających odbiorowi w 
całym pasmie przy wyłączonej wobu- 
lacji, 

- regulacja przemiatania, umożliwiająca 
omlądanie bądź całego pasma, bądź też 
dowolnie małego wycinka. 

Wobulację można uzyskać w dowol- 
nym ze stosowanych układów. Najpro- 
stszy ukłnd wobulujący osiąga się przez 
wprawianie w ruch rdzenia ferromaf- 
netycznego w cewce lub trymerka w 
obwodzie oscylatora za pomocą głośni- 
ka lub słuchawek. Nowsze układy prze- 
miatające oparte są na zmianie induk- 
cyjności przez / przemagnesowywanie 
rdzenia oraz zmianę parametrów L lub 
© oscylatora lampą reaktacyjną. Jako 
oscylator lokalny może być stosowany 
wobulator telewizyjny. Zamłast pomoc- 
niczego generatora wobulującego można 
w najprostszym przypadku stosować 
sieć prądu zmiennego (Jak to się prak- 
tykuje w wielu typach  wobulatorów). 

Dla otrzymania liniowej skali często- 
tliwości (oś X) do przemiatania należy 
stosować przebiegi piłoksztaline. Czę- 
Stotliwość generatora _ przemiatającego 
powinna być większa od około 25 Hz, 
co wynika z własności oka ludzkiego 











ECC85 





25 330 
f (MHz) 





L (ul) - € (PF) — 


63Y 








Strojenie Przemiałanie 


Rys. 2. Schemat ideowy generatora wobulowanego 


cia nie większa od 0.1 Hz szerokości 
po<tia pisznoszonego przez odbiornik, 
ab, czlądine impulsy nie były znie- 
ksztaicone. Analogiczne metody znajdu- 
ją szerokie zastosowanie do pomiarów 
charakterystyk przenoszenia  odbiorni- 
ków; są ona zresztą szeroko poruszane 
w” literaturze technicznej. 

Przejście z oszylatora wobulowanego 
na oscylator kwarcowy wymaga jedynie 
zastosowania przełącznika  przełączają- 
cego napięcie anodowe z jednego oscy- 
latora na drugi. Przesłuchując pasmo 
za pomocą analizatora widma wystar- 
czy obracać anteną. Na ekranie ukażą 
się impulsy pionowe odpowiadające od- 
bieranym stacjom, które przy odbiorze 
fonil będą stałć, natomiast przy odblo- 
rze telegrafii — gasnące w takt kluczo- 
wania; przy odrobinie wprawy umożli- 
wia to odbiór stacji telegraficznych „na 
©ko*. Położenie impulsu pionowego na 
osi X jest zależne od _ częstotliwości 
pracy odbieranej stacji. 

W wykonanym konwerterze (ECC_ 28, 
GAKS) do odbiornika typu RSI4T o czę- 
stotliwości pośredniej 9--11 MHz a 
= 135 MHz) zastosowano oscylator wo- 
bulowany z lampą 1/2 ECC 85, a jako 
układ wobulujący — lampę reaktancyj- 








ną o charakterze pojemnościowym (EF 

s5) przemiataną napięciem sieci (rys. 2). 
Uldad wykazuje dwie zasadnicze wa- 
dy, a mianowicie: 

— oś częstotliwości jest. nieliniowa, 

— ze względu na brak wygaszania pro- 


mienia powrotnego w oscyloskopie, na 
ekranie wystąpi obraz podwójny. 
Jednakże ze względu na to, że w 


czasie prób odbierano tylko stacje tele- 
graficzne 1 to na „oko”, wymienione 
wady nie wykluczają budowy oscylato- 


ra tego typu, gdyż zaletą jego Jest 
prostota wykonania. 
Czułość odbiornika przy przejściu 


z oscylatora wobulowanego na kwar- 
cowy nie ulega zmianie, Przeprowadzo- 
ne próby dały zadowalające wyniki, 
Zastosowanie analizatora widma przez 
ultrakrótkofalowców nie da znacznego 
wzrostu wydajności DX-ów z hektara 
(anteny), ani nie zastąpi konieczności 
nauczenia się telegratil przez niektórych 
kolegów; może jednak znacznie ułatwić 


pracę w „„cterze”. 

Chciałbym „przy okazji”  podzięko- 
wać kol. inż. B. Gołębiowskiemu — 
SPGZG oraz Kol. L. Kowalskiemu — 





iSPGCT za cenne rady | pomoc przy 
wykonywaniu prób. 





Wyk 


roje 


blach transiormatorowych 





P> projektowaniu transfor- 
matorów sieciowych i trans- 
formatorów wyjściowych wzmac- 
niaczy m. cz. ważnym parametrem 
jest zakładana dopuszczalna in- 
dukcja. Na przykład, dla dobrej 
transformatorowej stali w  przy- 
padku transformatorów sieciowych 
przyjmuje się zwykle indukcję 
równą 10000 gausó! przy stali 
gorszej 7000 gausów, a dla bar- 
dzo małych transformatorów, sta- 
le włączonych do sieci 5000 
6000 gausów. Indukcję oblicza się 
zwykle, biorąc pod uwagę prze- 
krój środkowej kolumny rdzenia 
płaszczowego. 








Dokładniejsze badania wykazały, 
że przy takich obliczeniach popeł- 
nia się dość znaczną nieścisłość, 
ponieważ w narożach rdzenia są 
otwory (przeważnie 0 średnicy 
5 mm) dla śrub mocujących. Po- 
nieważ droga dookoła otworu po 
stronie zewnętrznej jest około trzy- 
krotnie dłuższa, przeto główna 
część strumienia magnetycznego 
przepływa pomiędzy otworem i 
oknem w rdzeniu. W tych warun- 
kach indukcja w pobliżu otworu 
jest 1,52 razy większa. Jeżeli 
przypomnimy sobie wykres warto- 
ści przenikalności magnetycznej 
przy różnych wartościach induk- 
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Rys. 1. Wykroje blach transformatoro- 
wych 

a — wykrój zwykły (płaszczowy); b — 

wykrój o wydłużonych częściach koń- 
cowych 


cji, to łatwo zorientujemy się o 
niekorzystnych skutkach tego zja- 
wiska. 


Na rysunku 1 pokazane są dwa 
różne wykroje blach transforma- 
torowych: a — zwykły; b — wy- 
krój o wydłużonych częściach koń- 
cowych i bez blaszki zamykają- 
cej. Pomiary wykazały, że ten 
ostatni kształt jest o wiele korzy- 
stniejszy, pomimo tego, że zamk- 
nięcie strumienia magnetycznego 
następuje w rdzeniu przez blaszki 
sąsiednie (blaszki składa się na 


przemian). W rdzeniu złożonym z 
takich blaszek indukcja w pobliżu 
otworów jest mniejsza niż w ko- 
lumnie środkowej wskutek znacz- 
nie większego pola wykroju w tym 
miejscu. 'Poza tym blaszki są do- 
brze ściśnięte, dzięki czemu szcze- 
liny pomiędzy sąsiednimi blaszka- 
mi są mniejsze niż pomiędzy bla- 
szką E i blaszką I w rdzeniu zwy- 
kłym. Blaszki z przecięciem też nie 
dają się złożyć idealnie i powstaje 
pewna szczelina. 

Należy dodać, że zmniejszenie 
indukcji w narożach i części za- 
mykającej rdzenia wpływa na 
zmniejszenie pola rozproszonego 
wokół rdzenia, a tym samym na 
osłabienie oddziaływania transfor- 
matora na inne obwody i urządze- 
nia (przy indukcji 10000 gausów 
strumień rozproszony jest 10 + 25 
razy mniejszy niż przy rdzeniu 


konwencjonalnym). 
Przy zastosowaniu ulepszonych 
rdzeni można — zależnie od tego, 


co jest w danym przypadku głów- 
nym celem — uzyskać: większą 
moc z rdzenia o takim samym prze- 
kroju; większą sprawność; mniej- 
szą liczbę zwojów na wolt; więk- 
szą indukcyjność uzwojenia pier- 
wotnego; lepsze parametry jako- 


ściowe; mniejszy strumień rozpro- 
szony. 








1 
Rys. 2, Wykrój kształtu „C* o wydlu- 
żonych końcach 


Według tej samej zasady mogą 
być wykonywane również blaszki 
do transformatorów typu rdzenio- 
wego (kształtu C); w wielu przy- 
padkach stosując blaszki tego 
kształtu do transformatorów mi- 
niaturowych i subminiaturowych 
można zrezygnować ze stosowania 
transformatorów ' toroidalnych — 
znacznie trudniejszych do wyko- 
nania. 

Amatorom wykonującym we 
własnym zakresie transformatory 
wyjściowe do wzmacniaczy aku- 
stycznych możemy zalecić oszczęd< 
ny wykrój omawianego typu przed- 
stawiony na rysunku 2. 

A. W. 


(Wg „Radio” radz. nr 7/58.) 


Niskonapięciowy 





D. zasilania układów tranzystorowych potrzebne 
są źródła stałego napięcia rzędu kilkunastu wol- 
tów, odznaczające się małym wpływem obciążenia 
na wartość napięcia wyjściowego. Warunki te speł- 
niają baterie akumulatorów lub niskonapięciowe za- 
silacze stabilizowane. 

Istniejo wiele rozwiązań takich zasilaczy różniących 
się między sobą rodzajem stabilizacji, wartościami 
napięć i prądów wyjściowych, stabilnością napięcia 
wyjściowego przy zmianach obciążenia I napięcia sie- 
ci oraz temperatury, a także sposobem zabezpieczenia 
przed ewentualnym przeciążeniem. 
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ZASILACZ STABILIZOWANY 





Najczęstsze zastosowanie znajduje zasilacz o stabi- 
lizowanym napięciu wyjściowym, przystosowany do 
płynnej regulacji tego napięcia. Schemat ideowy ta- 
kiego stabilizatora przedstawiony jest na rysunku 1. 


Tranzystor T1 włączony w szereg z obciążeniem 
R, ma za zadanie utrzymywanie stałej wartości na- 
pięcia na wyjściu zasilacza. Jako źródło napięcia ad- 
niesienia zastosowana jest dioda lawinowa (Zenera). 


Proces stabilizacji przebiega następująco: jeżeli wsku- 
tek wzrostu obciążenia napięcie wyjściowe U„,; zma- 
leje, to zmaleje również napięcie występujące między 








Rys. 1. Schemat ideowy ukladu stabilizatora 








Rys. 2. Schemat ideowy zasilacza stabilizowanego 


bazą i emiterem tranzystora T2, ponieważ spadek na- 
pięcia na diodzie Zenera włączonej w obwód emitera 
jest stały (podobnie jak w neonówce stabilizacyjnej) 
i zależy w przybliżeniu tylko od typu zastosowanej 
diody. Zmiana wartości polaryzacji bazy tranzystora 
T2 spowoduje zmianę prądu bazy. Pod wpływem 
wzmacniającego działania tranzystora nastąpi dużo 
większa zmiana prądu I, w obwodzie kolektora, a 
tym samym zmiana spadku napięcia na oporniku Ry. 
Napięciem tym polaryzowana jest baza tranzystera 
regulacyjnego T1, który w danym przypadku zmniej- 
szy swoją oporność, dzięki czemu występujący na nim 
spadek napięcia ulegnie zmniejszeniu. W ten sposób 
przeciwdziała on spadkowi napięcia wyjściowego. 

Odwrotne zjawisko wystąpi przy wzroście napięcia 
na wyjściu układu; nastąpi wówczas wzrost oporno- 
ści tranzystora regulacyjnego i wzrost spadku napię- 
cia, kompensujący zmianę U,,,. Układ zachowuje się 
podobnie i przy zmianach napięcia wejściowego Ue, 
które mogą być wywołane, np. wahaniem napięcia 
sieci energetycznej zasilającej prostownik. 


311611 
ONEJ ię R 








Na stabilność napięcia wyjściowego pewien wpływ 
wywiera niestałość napięcia odniesienia, wynikająca 
z nagrzewania się układu. Jednak przez zastosowanie 
niskonapięciowych (5-6 V) diod Zenera wpływ ten 
znacznie się zmniejsza i praktycznie pozwała unik- 
nąć stosowania kompensacji temperaturowej, 

Działanie ręcznej regulacji napięcia wyjściowego 
przebiega podobnie jak proces stabilizacji. Mianowi- 
cie: im wyżej znajdzie się ślizgacz potencjometru P, 
tym większa będzie polaryzacja bazy T2 i tym niż- 
sze napięcie wyjściowe U„„;. Najmniejsza wartość te- 
go napięcia określona jest napięciem pracy diody Ze- 
nera. Największa — napięciem wejściowym U.;. Na- 
leży zaznaczyć, że w miarę regulowania napięcia wyj- 
ściowego w kierunku większych wartości maleje 
wspsłczynnik stabilizacji układu. 

Schemat ideowy zasilacza stabilizowanego przedsta- 
wiony jest na rysunku 2. 

Napięciem wejściowym stabilizatora jest „dwupo- 
lówkowo” wyprostowane napięcie otrzymywane z 
transformatora. Jako tranzystory regulacyjne włączo- 














Rys. 3. Zależność napięcia 


wyjściowego od zmian na- 
pięcia sieci 


220 V 240 
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Rys. 4. Zależność napięcia wyjściowego 
©d prądu obciążenia (dla różnych pozycji 
ustawienia ślizgacza potencjometru) 





Rysunek 3 przedstawia zależność 
napięcia wyjściowego od zmian na- 





pięcia sieci przy stałej wartości 
oporności R. 

Rysunek 4 przedstawia zależność 
napięcia wyjściowego od prądu ob- 
ciążenia dla różnych pozycji ślizga- 
cza potencjometru ustalającego war- 
tość napięcia. 





Tętnienia i szumy napięcia wyj- 
ściowego wynoszą od ok. 2,5 mV bez 
obciążenia, do około 200 mV war- 





tości szczytowej — przy oboiążeniu 
12 V/15 A. 

Układ posiada również niestabili- 
zowane źródło napięcia dodatniego, 
zmienianego skokowo od 1,3 V do 











ne są trzy pracujące równolegle tranzystory mocy ty- 
pu TG71. Połączenie równoległe tranzystorów pozwala 
osiągnąć większe wartości prądu obciążenia stabili- 
zatora. Tranzystory te są umieszczone na aluminio- 
wych płytkach chłodzących o wymiarach: 150 X 150 
mm i grubości 1 mm. . 


W obwodach emiterów znajdują się oporniki o 
oporności po 0,5 (2. wykonane z grubego drutu oporo- 
wego, nawiniętego na korpusach oporników druto- 
wych 6 W. Zastosowanie ich ma na celu wyrównanie 
prądów płynących przez poszczególne tranzystory re- 
gulacyjne. Układ stabilizatora różni się od poprzednio 
opisanego tym, że tranzystory mocy sterowane są 
dwustopniowym wzmacniaczem, dzięki czemu zwiększo- 
no wzmocnienie i stabilność oraz uzyskano jednocześnie 
dopasowanie do bardzo małej oporności wejściowej 
układu tranzystorów regulacyjnych. 


Jako diody Zenera użyto diody SZ6 firmy Siemens. 
Można jednak zastosować dowolną diodę, należy je- 
dynie tak dobrać wartość opornika Ra, aby nie prze- 
kroczyć prądu dopuszczalnego dla danego typu diody. 
Tętnienia prądu zmiennego odfiltrowane są dwoma 
kondensatorami o pojemności 500 uF. Napięcie i prąd 
wyjściowy mierzone są magnetoelektrycznym przy- 
rządem o pełnym wychyleniu około 1 mA. Przy roz- 
wartych stykach wyłącznika W przyrząd działa jaso 
woltomierz, przy czym rolę opornika szeregowego 
spełnia opornik R,. Po zamknięciu wyłącznika W 
przyrząd działa jako amperomierz zabocznikowany 
bocznikiem R,. 


Opisany zasilacz dostarcza stabilizowanego napięcia 
regulowanego w granicach od około 6 V do ok. 18 V. 
Opornik 500 (2 włączony w szereg z potencjometrem 
ogranicza maksymalną wartość tego napięcia. Mak- 
symalny prąd obciążenia wynosi 1,5 A przy pracy 
ciągłej lub 2,5 A — przy pracy krótkotrwałej. Przed 
przeciążeniem chroni układ bezpiecznik topikowy 3 A. 





9 V. Jako prostownika użyto diod 
DZG7 w układzie Graetza. Napięcie 
to filtrowane jest filtrem LC złożo- 
nym z dławika Dł oraz kondensato- 
ra 1000 uF. z 

Obudowa przyrządu wykonana 
jest z blachy, przy czym należy 
zwrócić uwagę na zapewnienie przepływu powietrza 
przez wykonanie w obudowie odpowiednich otworów 
wentylacyjnych, szczególnie pod i nad trazystorami 
mocy oraz diodami DMG3, które powinny być umo- 
cowane na aluminiowych płytkach chłodzących o wy- 
miarach: 100X100 imm i grubości 1 mm. 


Dane transformatora sieciowego 


[ 

Rdzeń o przekroju środkowej kolumny — 7,2 cm?. 

Uzwojenie pierwotne: 1100 zw. drutu DNE Q 0,45 mm 
(w emalii). 

Uzwojenia wtórne: 2 X 90 zw. drutu DNE Ó 1 mm 

oraz 7 X 8 zw. drutu DNE Q) 0,35 mm (w emalii). 

Uzwojenie dla zasilania żarówki kontrolnej: 25 zw. 
drutu DNE © 0,35 mm (w emalii). 

Dławik nawinięty jest na rdzeniu od transformatora 
głośnikowego (przekrój środkowej kolumny ok. 
6 cm?) drutem DNE © 0,35 mm (w emalii) tak, że 
całkowicie wypełnia „okno”. 

Zasilacz działa zadowalająco i oddaje wielkie usłu- 
gi przy budowie i badaniu różnych układów tranzy- 
storowych. 

tnż. Grzegorz Malanowski 





OGŁOSZENIA 
© Odstąpię numery „Radioamatora”: 4 i 7,1954 r., 1, 1, 
8 1 10/59 r., 1 i 6/60 r., 4/61 r., 3, 7. i 8/62 r., 1,63 r. 
Józef Muszyński, Warsząwa 33, ul. Obrońców 14. 
e Sprzedam odbiornik komunikacyjny wysokiej klasy * 
oraz nadajnik ok. 100V. Eugeniusz Sobczak, Szcze- 
cin, ul. Sienkiewicza 124. 
© Sprzedam nowy przyrząd Goerz Uniwersal 3, 29 za- 
kresów 20 KQ/V/IV% oraz nowy automatyczny stabiliza- 
tor napięcia sieci 220 V/800 W.2*/+. Warszawa, ul. Mar- 
szalkowska 84/32 m. 52. 
e Kupię większą ilość oporników 1 kondensatorów 
różnej wielkości. Józef Ramza, Wieprz nr 600, pow. 
Wadowice. 








wskazówki 


PROJEKTOWANIA ODBIORNIKÓW TRANZYSTOROWYCH 





Amatorzy zajmujący się 


teresują stę układami udbiorczymi. 


wą takiego właśnie majsterkowania, 


Produkowane seryjnie 
można kupić w naszych 


odbiorniki 


wała nauczyć stę wielu rzeczy. 
Niestety w księgarniach brak jest 

naprawdę pomóc w pokonywaniu 

przy samodzielnym konstruowantu. 
Cykt 


jektowania odbiorników 


układów. Szczególnie podkreślono 
ne wskazówki, pozwalające 


tranzystoramt 
Jest 
zumtałe, biorąc pod uwagę atrakcyjność | wartość użytko- 


tranzystorowe, 
sklepach, sa stosunkowo drogie, 
a wybór niewielki. Tego rodzaju sytuacja również zachęca 
do prób na własną rękę. Wypada jeszcze podkreślić, że 
budowa własnego aparatu dostarcza wiele emocji i px 


książek mogących 
trudności napotykanych 


artykułów pod wspólną nazwą: 
tranzystorowych” 
z myślą o czytelnikach, którzy chcą sami budować odbior- 
niki nie kopiując w sposób bezkrytyczny publikowanych 
i uwypuklono praktycz- 
rozwiązywać zagadnienia wy- 


inż: Janusz Justat 


najbardziej tn- 
to zupelnie zro- 


łantające się w praktyce konstruktorskiej. Artykuły te prze- 
znaczone są więc dla bardziej zaawansowanych t doświad- 
czonych radłoamatorów. Mniej doświadczeni pierwsze próby 


mogą przeprowadzać z odbiornikami o wzmocnieniu bezpo- 


które 





średnim. W omawłanym: cyklu nie przewidziano na razie 
omawiania wzmacniaczy m.cz., gdyż na ten temat było spo- 
ro różnych publikacji, 


Czytelnicy proszeni są o nadsyłanie do Redakcji związa- 
nych z tymi artykułami życzeń i uwag. 


w skład cyklu wejdą następujące artykuły: 





'kazówkt pro- 
opracowano 


saBnsbNi 


| OBWODY WEJSCIOWE. 

WZMACNIACZ WIELKIEJ CZĘSTOTLIWOŚCI. 

| MIESZACZ I OSCYLATOR. 

WZMACNIACZ POSREDNIEJ CZĘSTOTLIWOŚCI. 
. DETEKCJA I AUTOMATYKA. 

. ODBIORNIKI © BEZPOSREDNIM WZMOCNIENIU. 
. OBSŁUGA ODBIORNIKÓW TRANZYSTOROWYCH. 


Redakcja 


OBWODY WEJŚCIOWE 


każdym odbiorniku  radio- 

wym niezależnie od tego, czy 
będz'e to odbiornik lampowy czy 
tranzystorowy, obwody wejściowe 
spełniają zawsze te same zadania. 
Muszą mianowicie z całego zbioru 
sygnałów 0 różnych częstotliwo- 
ściach „złowionych” przez antenę 
wybrać jeden pożądany i dopro- 
wadzić go do tranzystora. Z teo 
wynika, że obwód wejściowy mu- 
si z jednej strony odznaczać się 
dobrą selektywnością aby dosta- 
tecznie tłumić sygnały niepożąda- 
nych stacji, z drugiej strony sze- 
rokość przenoszonego pasma po- 
winna zapewniać nie zniekształco- 
ny odbiór żądanej stacji, która jak 
wiadomo nie emituje jednej czę- 
stotliwości, lecz całe ich widmo. 
Pogodzenie warunku jak najlepszej 
selektywności i jak najszerszego 
pasma nie jest praktycznie możli- 
we, toteż przyjęte rozwiązania tego 
problemu są zawsze jakimś kom- 
promiseln. 

Energia fal  elektromagnetycz- 
nych odebrana przez antenę jest 
przeważnie bardzo mała, trzeba 
więc starać się o to, aby jak naj- 
większą jej część doprowadzić do 
elementu wzmacniającego, w tym 
przypadku — do tranzystora. Wyni- 


ka stąd, że obwody powinny wyróż- 
niać się małymi stratami, czyli du- 
żym współczynnikiem dobroci Q. 
Oprócz tego oporność wejściowa 
tranzystora musi być dopasowana 
do oporności rezonansowej obwodu 
wejściowego, aby jak najwięcej e- 
nergii z obwodu wprowadzić do 
tranzystora. Zadaniem tego arty- 


kułu jest podanie praktycznych 
sposobów realizacji postawionych 
tu wymagań. 


W odbiornikach, ogólnie biorąc, 
stosuje się następujące rodzaje an- 
ten: 

— anteny zewnętrzne, które przy 
odpówiedniej dla danego „zakresu 
częstotliwości konstrukcji nadaja 
się do odbioru fal od najdłuższych 
aż do najkrótszych, 

— anteny ferrytowe wbudowa- 
ne do odbiorników, dające dobre 
wyni przy falach długich, śred- 
nich i częściowo krótkich, a ostat- 
nio i ultrakrótkich, 

— anteny ramowe stosowane 
przeważnie dla odbioru fal d- 
nich i krótkich, głównie w odbior- 
nikach specjalnych, np. wojsko- 
wych, komunikacyjnych itd. 

W odbiornikach tranzystorowych 


stosuje się najczęściej anteny fer- 
rytowe i zewnętrzne, przy czym 








rodzaj anteny uzależniony jest od 
przeznaczenia odbiornika i od za- 
kresu odbieranych _ częstotliwości. 
Aparaty przenośne i wycieczkowe 
wyposażone są z reguły we wbu- 
dowane anteny ferrytowe dla od- 
bioru fal średnich i długich. An- 
teny ferrytowe stosowane są rów- 
nież dla fal krótkich i ultrakrót- 
kich, jednak takie specjalne fer- 
ryty są na razie w kraju nicosią- 
galne. Dla fal krótkich i ultrakrót- 
kich stosuje się więc głównie an- 


teny zewnętrzne, składane, typu 
teleskopowego. 
Odbiorniki samochodowe, prze- 


znaczone do wbudowania na stałe, 
posiadają wyłącznie anteny  z2- 
wnętrzne, gdyż anteny ferrytowe 
umieszczone wewnątrz ekranujące- 
go pudła samochodu nie zdają 
egzaminu, tym bardziej, że poziom 
zakłóceń jest tam bardzo wysoki. 


Obecnie coraz większą popular- 
ność zdobywają sobie odbiorniki 
tzw. uniwersalne, przystosowane 
do pracy w samochodzie, na wy- 
cieczkach, a także w domu. Kon- 
struktorzy napotkali w nich dosyć 
trudny do rozwiązania problem an- 
teny. Antena zewnętrzna dla fal 
średnich i długich niewygodna w 
aparacie wycieczkowym, jest poa- 
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żądana w samochodowym. Spoty- 
kane są na ogół dwa  roz- 
wiązania: albo dodatkowe wejście 
dla anteny samochodowej, sprzę- 
żone z obwodami anteny  ferryto- 
wej, albo zupełnie oddzielne obwo- 
dy wejściowe, przystosowane do 
krótkiej anteny samochodowej. W 
drugim przypadku stosuje się 
specjalny przełącznik  włączający 
obwody anteny ferrytowej lub samo- 
chodowej. To rozwiązanie, wpraw- 
dzie droższe i bardziej skompliko- 
wane — daje w rezultacie znacznie 
lepsze wyniki. 

Jak już wspomniano, antena fer- 
rytowa wewnątrz samochodu „chwy- 
ta” wszystkie zakłócenia spowodo- 
wane pracą instalacji elektrycznej 
samochodu.  Zlikwidowanie - tych 
zakłóceń jest bardzo trudne i nie- 
zbyt skuteczne. 


Antena ferrytowa odznacza się 
stosunkowo małą skutecznością, 
dlatego niektóre typy odbiorników 
wycieczkowych pozwalają na dołą- 
czanie dodatkowo anteny  ze- 
wnętrznej i uziemienia. Istnieje 
kilka sposobów dołączania takiej 
anteny do obwodów wejściowych. 
Można, np. nawinąć na antenie 
ferrytowej cewkę o kilkudziesięciu 
zwojach i do niej przyłączyć aa- 
tenę. Inny sposób polega na włą- 
czeniu anteny do odczepu cewki 
obwodu rezonansowego, tak dobra- 
nego, aby pojemność anteny nie 
rozstrajała obwodu wejściowego, a 
jej oporność nie wnosiła nadmie:- 
nego tłumienia.  Komplikuje się 
wtedy przełącznik zakresów. 
Trzeba tu jednak podkreślić, że 
odbiorniki tranzystorowe mają ra 
ogół tak dużą czułość, że antena 
zewnętrzna prawie nigdy nie jest 
potrzebna. Natomiast dołączenie jej 
często prowadzi do tego, że odbior- 
nik otrzymuje zbyt silne sygnały, 
wskutek czego wzrasta jedynie 
ilość gwizdów  interferencyjnych. 
Stąd wniosek, że anteny zewnętrz- 
ne warto stosować tylko w wyjąt- 
kowych przypadkach, gdy warun- 
kl odbioru są szczególnie ciężkie, 
np. w kotlinach otoczonych górami. 

Układ obwodów wejściowych w 
odbiornikach tranzystorowych róż- 
ni się nieco od układów spotyka- 
nych w odbiornikach lampowych, 
w tych pierwszych bowiem nie- 
zbędne jest dopasowanie oporności 
obwodu rezonansowego do oporno- 
ści wejściowej tranzystora. Dla do- 
pasowania tych oporności służą 
transformatory lub autotransforma- 
tory wielkiej częstotliwości. Mó- 
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wiąc prościej — na cewce obwodu 
wejściowego nawija się uzwojenie 
sprzęgające o mniejszej ilości zwo- 
jów lub robi się na niej odczep. 
Obwody rezonansowe przestraja się 
za pomocą kondensatora zmienne- 
go; w odbiornikach samochodo- 
wych przeważnie stosuje się stro- 
jenie za pomocą zmiany indukcyj- 
ności cewek. 


Strojenie obwodów rdzeniami ru- 
chomymi pozwala na uzyskanie 
konstrukcji bardziej odpornej na 
drgania i wstrząsy powstające pod- 
czas ruchu samochodu. W odbior- 
nikach wyższej klasy, w celu uzy- 
skania  korzystniejszego kształtu 
krzywej rezonansu, a więc lepszej 
selektywności i większej szeroko- 
ści przenoszonego pasma, stosowa- 
ne są na wejściu odbiornika stro- 
jone filtry pasmowe. 


Cewki obwodów wejściowych dla 
różnych zakresów powinny być u- 
mieszczone na antenie ferrytowej 
możliwie daleko od siebie, aby ich 
wzajemne oddziaływanie było jak 
najmniejsze. Niezależnie od tego 
powinno się zwierać cewki nie- 
czynnych zakresów 0 mniejszej 
częstotliwości.  Zaniedbanie tego 
środka ostrożności może być przy- 
czyną braku odbioru w jakiejś czę- 
ści zakresu, gdy powstanie rezo- 
nans indukcyjności nieczynnej cew- 
ki z jej pojemnością własną. 


Przykład rozwiązania obwodów 
wejściowych w nowoczesnym od- 
biorniku przedstawiono na rysu: 
ku 1. 


Obwody wszystkich zakresów 
strojone są za pomocą kondensa- 
tora zmiennego Cz. Cewki wejścio- 
we fal średnich i długich nawinię- 








Rys. 1. Schemat połączeń obwodów 


te są na przeciwległych końcach 
anteny ferrytowej, Ly dla średnich, 
a Łę dla długich. Odczepy tych ce- 
wek zapewniają autotransformato- 
rowe dopasowanie oporności obwo- 
dów do oporności wejściowej tran- 
zystora. Kondensatorki regulowa- 
ne Cs, Cy i C,, służą do dostra- 
jania obwodów wejściowych na 
początkach zakresów (większe czę- 
stotliwości). Dostrajanie obwodów 
na końcach zakresów odbywa się 
przez przesuwanie cewek na prę- 
cie anteny, co wpływa na zmianę 
ich indukcyjności. 

Na antenie ferrytowej nawinięte 
są jeszcze dwie dodatkowe cewki: 
Ls i L;. Wykorzystuje się je w ce- 
lu podłączenia generatora sygna- 
łowego przy strojeniu filtrów pośr. 
cz. i obwodów oscylatora, a także 
przy mierzeniu czułości odbiorni- 
ka. Można też dołączać do nich an- 
tenę zewnętrzną. 

Obwody wejściowe dla fal krót- 
kich składają się z cewki i obwodu 
rezonansowego Ly wraz z konden- 
satorami Ce i Cy, oraz z cewki 
sprzęgającej Is, tworzącej z Ly 
transformator w.cz. Do odczepu 
cewki Ly przyłączona jest poprzez 
kondensator Ce, zewnętrzna ante- 
na teleskopowa. 

Warto zwrócić uwagę, że część 
cewki  sprzęgającej Ly zakresu 
krótkofalowego połączona jest po- 
przez Cz i Ry z emiterem tranzy- 
stora przemiany częstotliwości. Jest 
to część układu neutralizacji stop- 
nia mieszacza. Neutralizacja włą- 
czona jest tylko na zakresie fal 
krótkich. Zagadnienie neutralizacji 
mieszacza będzie omówione do- 
kładnie w jednym z następnych 


(D.c. na str. 41) 
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Radioodbiornik tranzystorowy TESLA 2805B „T61* 
importowany z CSRS jest 3-zakresową superheterodyną 
wykonaną jako aparat turystyczno-samochodowy. Za- 
silany jest z 6 bateryjek 1,5 V (tzw. amerykanek). 
Schemat ideowy podany jest na rysunku 1 (str. 38). 


DANE TECHNICZNE 
Zasilanie: (6 bateryjek 1,5 V) 
Pobór prądu: 


17 mA przy braku wysterowania 
80 mA przy wysterowaniu do 250 mW mocy wyj- 
ściowej 


Zakresy fal: 


krótkie 15,9—6 MHz (18,8—50 m) 
średnie 1620—530 kHz (185,2—566 m) 
długie 318—150 kHz (943,4—2000 m) 


Częstotliwość pośrednia: 452 kHz 


Czułość z anteną ferrytową: 

przy stosunku sy- 
gnału do szumu 
10 dB i mocy wyj- 
ściowej 5 mW 


1,2 mV/m dla fal długich 
0,35 mV/m dla fal średnich 


Czułość z anteną zewnętrzną: 180 uV dla fal krót- 
kich — przy stosunku sygnału do szumu 10 dB 
i mocy wyjściowej 5 mW 


Selektywność: ponad 12 dB 


Moc wyjściowa: 
< 10% 


250 mW przy zniekształceniech 


Głośnik: okrągły, dynamiczny, 4,5 Q 
Tranzystory: 


©C170  — mieszacz i heterodyna 

155NU70 — wzmacniacz pośr. cz. 

155NU70 — wzmacniacz pośr. cz. 

105NU70 — wzmacniacz m. cz. 

106NU70 — wzmacniacz m. cz. 

2X104NU71 — wzmacniacz wyjściowy m. cz. 


Diody: 5NN41 — dioda ARW; 1NN41 — detektor 
Ciężar: 2.1 kg 


Rozmiary: 220X270X80 cm. 





Radioodbiornik tranzystorowy 
TESLA 2805B „T61* 

















OPIS DZIAŁANIA 


Na falach krótkich sygnał odbierany jest z tele- 
skopowej anteny własnej albo z anteny zewnętrznej 
zwykłej lub samochodowej. Na falach średnich i dłu- 
gich teleskopowa antena własna nie działa (jest wy- 
łączona). 


Sygnał z anteny podawany jest na bazę tran- 
zystora T1. Tranzystor ten pracuje jako mieszacz 
i heterodyna. 


Obwody heterodyny podłączone są do emitera i ko- 
lektora. W szereg z cewkami heterodyny podłączo- 
nymi do kolektora, włączony jest obwód złożony 
z elementów Lig i Cz.  Zestrojony on jest na 
częstotliwość pośrednią. Wydzielony na tym obwo- 
dzie sygnał pośr. cz. zostaje podany poprzez cewkę 
Lig na bazę tranzystora T2, który pracuje jako 
pierwszy stopień wzmocnienia pośr. cz. W stopniu 
tym, jak również i w drugim stopniu wzmocnienia 
pośr. cz: (tranzystor T3) zastosowane są układy ne- 
utralizujące, które mają za zadanie zmniejszenie 
szkodliwego działania pojemności własnych Cz na 
wzmocnienie i stabilność pracy (rys. 2 — str. 38). 


Równoległe do Ly, i Cs włączona jest dioda 
D1 (obwód jej zamknięty jest przez  Pyy, 
Ryq. Cze, Cz), która ma za zadanie poprawić działa- 
nie ARW. 


Dioda D2 pracuje w obwodzie detektora. Opornik 
Ryg i kondensator Czę tworzą mostek detekcyjny. 


Sygnał z opornika obciążenia detektora (Rys) poda- 
ny jest na regulator siły głosu (Ryg), a następnie 
poprzez kondensator sprzęgający Cy; na bazę tranzy- 
stora T4, który pracuje jako pierwszy stopień 
wzmocnienia m. cz. Po wzmocnieniu sygnał zostaje 
doprowadzony do bazy tranzystora T5 (drugi stopień 
wzmocnienia m. cz.), a następnie poprzez transfor- 
mator odwracający fazę do bazy tranzystorów T6 
i T7 (wzmacniacz mocy). 


W celu uzyskania przy danych tranzystorach dużej 
mocy wyjściowej i dużej sprawności energetycznej 
odbiornika zastosowano na wyjściu wzmacniacz pra- 
cujący w układzie przeciwsobnym w klasie B, a dla 
uzyskania dobrej jakości dźwięku — zastosowano 
w stopniach m. cz. ujemne sprzężenie zwrotne (Rs, 
Cyę, 47) oraz regulację barwy dźwięku (Ryy, Cp). 

Zmianie jakości dźwięku i mocy wyjściowej odpo- 
wiednio do zmian temperatury tranzystorów, zapo- 
biega prawie we wszystkich stopniach stabilizacja 
temperaturowa (za pomocą dzielników oporowych). 


inż. Zenon Budynek 
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kolektor-baza tranzystorów T2 i T3. one dobierane dla kolor czerwony — Cx (Cs) = 18 pF 
każdego z tranzystorów osobno, zgot z jego kolorowym — kolor żółty — Cx (Cn) = 22 pF 















































oznaczeniem: kolor czarny — Cy (Cx) = 27 pF 
j Przy wciśnięciu klawisza > R ESE 
Klawisa STP" Stolik z gramofonem pod telewizor 
| kontakty kontakty 
EA a Lea A === 30044 
1 Fale długie | Wył. = = Ostatnio ukazały się na naszym rynku estetyczne śr ź 
R ||.  |acaszę 6 |10 fobia stoliki pod telewizor produkcji zakładów „Rafena” 
2—3, 5—6, 8—0, | 1—2, 4—5, 7—8, 
KE IC 7 BEA Po | u ts | 10-11, 15-14 NRD. e 
jp 3) | a, 5.80) 2 1, W stoliki te wmontowane są dwustopniowe wzmac- 
R me krótki | B ua, M—15 | 10-11, 18-14 niacze małej częstotliwości (z lampą ECL82) oraz ś 
gramofony. 
Schemat ideowy układu elektrycznego przedstawio- 66052 8k 
ny jest na rysunku. -= Ee. 
E 500/200 -0,04 
03A La 
DANE TECHNICZNE — Z LA 
„mo i 
Napięcie zasilające: 220 V, 50 Hz a | |3= = j "BouF H0uF Ju | 
Moc pobierana: 60 VA —|D> sT dj 
Moc wyjściowa: 1VA przy zniekształceniach Wtyczka > 0123W G25W Q5W 
Zakres przenoszonych < 57/0 WAGOWA — _£ SA 
częstotliwości: 20--12000Hz +6 dB 
Gramofon: automat Ziphona A30 > 
Głośnik: szerokopasmowy 1,5 W do płyt = 
standardowych 45 obr/min z 
dużym otworem 
z jeja: wodleiówie, £ Z, — inipodnnója wyjiciówa, Wymiary stolika: 558 X 703 X 400 mm 
Cn (Cs) — kondensatory — pojemność Ciężar: 1 kg. 
szkodliwa inż. Zenon Budynek 
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MIESTAŁEJEA 
IKA 


i 
zwykły, kilkunastocentymetrowy ka- 
walek izolowanego przewodu może po- 
móc w zlokalizowaniu miejsca uszko- 
dzenia telewizora. Przewodem tym i4- 
czymy  (zwieramy) pewne elementy 
układu i na podstawie objawów może- 
my w wielu przypadkach ustalić, który 


z elementów telewizora jest uszko- 
dzony. 


© Gdy brak wysokiego napięcia — 
zwieramy do masy siatkę lampy gene- 
xatora odchylania poziomego (rys. 1:. 










Generotor 
odchylenia 
poziomego 


7 detekt. 


Rys. 1 


Powrót wysokiego napięcia wskazuje 
na defekt w detektorze fazy. Należy 
sprawdzić diody 1 kondensatory sprz:;- 
gające. 


© Gdy synchronizacja pozioma jest 
niestabilna (łatwo wypada z pracy przy 
najmniejszym  zakłóceniu) — jednym 
zwieraczem zwieramy do masy cewkę 
kola zamachowego, zaś drugim — siatkę 
generatora (rys. 2). Kręcimy gałką ©- 






2 defekt. 
rozy 


Synchr. " 
Pozioma 


Ryan. 2 


pomnika synchronizacji poziomej aż do 
ustawienia obrazu. Następnie, po 
zdjęciu zwieracza z kola zamachowego 
ponownie umawiamy obraz przez po- 
kręcenie rózeniem cewki kola zama- 
chowego. Jeżeli po zdjęciu zwieracza 
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WYKRYWANIE USZKODZEŃ TELEWIZORÓW 
METODĄ ZWIERANIA 


z siatki generatora obraz pozostaje nie- 
rozerwany, to generator jest ustawiony 
prawidłowo. Jeżeli zwieranie i rozwie- 
ranie cewki koła zamachowego nie wy- 
wołuje rozrywania obrazu, należy 
zwiększyć oporność K. 

występujące 
mogą być powodowane za- 
kłóceniami przedostającymi się przez 
tor wizji; przyczyna może też tkwić 
w obwodach odchylania poziomego. Je- 
żeli po zwarciu siatki kineskopu do 
masy (rys. 3) pasy na ekranie nie tnik- 


© Jasne pionowe pasy, 
w. rastrze, 






ta regular 
JOSNOŚCI 


Rys. 3 


ną, należy wnioskować, że źródłem za- 
kłóceń są obwody odchylania. 


© Regulacja jasności nie dziala. Przy- 
czyną może być przebicie kondensatora 
w obwodzie wygaszania 


densator C jest przebity. 


|Ug wzm. 


A 1" 
0 





fianory 
powrot 
promema 


© Przy braku odchylania pionowe- 
go — siatkę lampy wzmacniacza odchy- 
lania zasilamy napięciem 50 Hz. Jeżeli 
stopień końcowy odchylania jest nie- 
uszkodzony, to na ekranie pojawi się 
raster; będzie on jednakże zniekształ- 
cony. Przy lampach żarzonych szerego- 
wo w szereg ze zwieraczem włączamy 
kondensator (0,05 do 0,25 uF) — rys. 5. 





powrotnego 
promienia. Jeżeli po zwarciu siatki ki- 
neskopu do masy (rys. 4) jasność daje 
się regulować, to prawdopodobnie kon- 






© Obraz zaklócony poziomymi pasa- 
mi (zakłócenia pochodzące z obwodów 
ionii) przy ustawieniu maksymalnej si- 
ły dźwięku. Jeżeli po zwarciu głośni- 
ka (rys. 6) pasy znikną, to przyczyną 
może być mikrofonowanie którejś z 
lamp lub obłuzowanie umocowania któ- 
regoś elementu. 


+ P> 


Ey 


Rys. 6. 


© Zniekształcenia dźwięku są często 
spowodowane upływnością kondensato- 
ra sprzęgającego. Do katody lampy 





Rys. 7 


przyłączamy woltomierz. Gdy założenie 
zwieracza na siatkę lampy wywoluje 
malenie napięcia katody, to w grę wcho- 
dzi upłynność kondensatora C (rys. 7). 


Z.R. J.K. 


(Na podstawie „Radto Electronic" nr 4/62) 


PORADY 


Sławomir Kast z Warszawy. W Odpo- 
wiedzi na Pana pytanie dotyczące za- 
stąpienia w telewizorze „Tiemp 3% Jam- 
py kineskopowej nową lampą obrazową 
o przekątnej 53 cm informujemy, że 
najbardziej nadaje się do tego celu ki- 
neskop typu AW53-80. 

Poza przeróbkami mechanicznymi nie 
trzeba w tym przypadku stosować in- 
nych zmian. Również można wykorzy- 
stać pułapkę jonową ze starej lampy; 
niemniej nowe lampy przeważnie zao- 
patrzone są w pułapki jonowe właściwe. 
Jakość obrazu może jednak nie będzie 
tak dobra jak w aparatach fabrycznych. 
w dalszej kolejności byłaby wskazana 
wymiana trensformatora wysokiego na- 
pięcia 1 cewek odchylających oraz pre- 
cyzyjne zestrojenie obwodów pośredniej 
częstotliwości wizji. Jest to jednak wska- 
zane, a nie konieczne. 

Życzymy powodzenia i dziękujemy za 
pozdrowienia i miłe słowa skierowane 
do redakcji. 


(Dokończenie ze str. 36) 


artykułów. Kondensator C; zapo- 
biega zwarciu bazy z masą, oczy- 
wiście dla prądu stałego. 

Zupełnie inaczej zaprojektowane 
są obwody wejściowe strojone ia- 
dukcyjnie, których schemat poda- 
ny jest na rysunku 2. 





pojemnościowy dzielnik  składają- 
cy się z kondensatorów Cz + Cy i 
Cs. Dzielnik ten dopasowuje ob- 
wód wejściowy do tranzystora. Za- 
stosowany dla fal średnich układ 
podwójne x zapewnia bardzo do- 
brą selektywność i tłumienie syg- 
nałów lustrzanych, pomimo dość du- 
żej szerokości pasma większego od 


00871 





Rys. 2. Obwody wejściowe strojone indukcyjnie 


Na wejściu znajduje się filtr 
pasmowy strojony indukcyjnie. Ten 
rodzaj strojenia ma niezaprzeczal- 
ne zalety. Należą do nich: liniowa 
podziałka skali częstotliwości (nie 
ma więc zagęszczenia stacji w jed- 
nej części zakresu), mała wrażli- 
wość na wstrząsy i wibracje (waż- 
ne w odbiornikach samochodo- 
wych) i wreszcie możliwość dopa- 
sowania krótkiej anteny. 

Antena 0 pojemności własnej 
5080 pF (wraz z doprowadze- 
niem) sprzężona jest pojemnościo- 
wo przez włączenie do obwodu se- 
zonansowego „od dołu”. Po zain- 
stalowaniu w samochodzie anteny 
i odbiornika, trzeba zestroić po- 
nownie jego obwód wejściowy, bo 
nie każda antena ma taką samą po- 
jemność własną. Do tego celu słu- 
ży specjalny trymer C;. Na zakre- 
sie średniofalowym elementy L CG 
tworzą układ typu podwójne x, a 
mianowicie: Cy — Ly + Lę — 0, + 
+ CG — Lę + LL—CG t Cz + 
+ Cy. Funkcję wariometrów pełnią 
cewki Ły i Ł,, natomiast Lą i Ly 
na falach średnich, a dodatkowo L3 
na długich, służą do  zestrajania 
obwodów podobnie jak trymery 
Q, 1 Ce. 

Tranzystor T1 sprzężony jest z 
obwodami wejściowymi poprzez 


4 kHz. Przy odbiorze fal długich 
czynny jest tylko pierwszy filtr a, 
a sygnał z anteny doprowadzany 
jest do tranzystora przez konden- 
sator C; i zwarte (na tym zakresie) 
kontakty przełącznika 7—6. Oczy- 


tym zakresie jest znacznie gorsza, 
tak, że w pobliżu silnych stacji 
należy się liczyć z zakłóceniami w 
odbiorze, wywołanymi przez gwiz- 
dy interferencyjne. 


Obwody wejściowe dla fal ultra- 
krótkich są tak proste, że nie wy- 
magają szczegółowego omawiania. 

Pokazany na rysunku 3 obwód 
wejściowy wzmacniacza w.cz. jest 
tego najlepszym dowodem. Antena 
dipolowa 60 Q jest sprzężona trans- 
formatorowo z  nieprzestrajanym 
obwodem rezonansowym Le, Cy Cz. 
Ponieważ oporność falowa anteny 
jest niewielka, nie ma trudności 
z dopasowaniem do oporności wej- 
ściowej tranzystora pracującego w 
układzie ze wspólną bazą. Przy tak 
małych opornościach obwód wej- 
ściowy może przenieść szerokie pa- 
smo częstotliwości. Ponieważ na 
zakresie UKF nie ma tłoku stacji, 
więc zagadnienie selektywności ob- 
wodów wejściowych nie jest kry- 
tyczne. 


Przed wykonaniem obwodów 
wejściowych dla odbiornika ama- 
torskiego trzeba wykonać kilka 
niezbędnych obliczeń. Aby nie nu- 
żyć czytelnika, zagadnienie to bę- 
dzie przedstawione w możliwie 
najkrótszej i najprostszej formie. 
Wyczerpujące omówienie . projekto- 
wania obwodów wejściowych moż- 
na znaleźć w książce. W. Rotkie- 
wicza pt. „Technika odbioru ra- 
diowego”. Obliczenia przeprowadza 
się podobnie dla wszystkich zakre- 
sów częstotliwości. Przebieg pry- 
jektowania różni się w zależności 
od rodzaju obwodów. Dla odbior- 
ników tranzystorowych najważniej- 
sze są obwody nawinięte na ante- 
nie ferrytowej. Jedynie dla zakre- 
su  krótkofalowego włącza się 
krótką antenę zewnętrzną bezpa- 
średnio do obwodu rezonansowego. 

Jeżeli chodzi o obliczanie obwo- 
dów wejściowych, to znane są 
przeważnie następujące wielkośri: 

— zakres odbieranych  częstotli- 
wości Od fqyin dO fmax> 

— krańcowe pojemności konden- 
satora  strojeniowego, początkowa 
C, i końcowa Cy, 

— krańcowe pojemności trymera, 

— oporność wejściowa tranzysto- 
TA Tyc 


l; 
„dp 

Emiter 
mieszacza 






ly 


O+ 
=2ón Ot - 
I ż 

Rys. 3. Wzmacniacz w.cz. dla fal uitra- 
krótkich 


Zależnie od tego, jaki rodzaj ce- 
wek będzie stosowany, można 
przyjąć odpowiedni współczynnik 
dobroci Qy. 

Najważniejszą szukaną wielkoś- 
cią jest indukcyjność cewki, a na- 
stępnie przekładnia dopasowująca 
obwód wejściowy do tranzystora, 

Po zakończeniu przeliczeń war- 
to sprawdzić, czy szerokość pasma 
przenoszonego przez obwód wej- 
ściowy mieści się w  dopuszczal- 
nych granicach. 

"Aby ułatwić zrozumienie, obli- 
czenia będą przeprowadzone dla 
konkretnego przykładu. 

Założono: zakres fal średnich: 
fmin — 520 kHz, fn.x — 1620 kHz, 
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€, — 15 pF, Cy — 450 pF, pojem- 
ność montażu C,„ — 15 pF, pojem- 
ność trymera 6--30 pF; do obliczeń 
przyjęto wartość średnią C, — 
20 pF. 


Maksymalna i minimalna pojem- 
ność obwodu: 


Cpax = Ck + Cp + Cy = 450 + 
-+ 15 + 20 = 485 pF 

Cmin = ©, + Cm + Gy = 15 * 

+ 15 + 20 = 50 pF 


Aby zmiany pojemności konden- 
satora wystarczyły dla pokrycia 
całego zakresu częstotliwości, musi 
być spełniona nierówność: 


C, 
Z BRZ (1) 
V eż 
1620 —  / 186 


520 50 
3,12 = 3,13 


Jmax 
„ fmin 





Jeżeli okaże się, że prawa stra- 
na nierówności jest dużo większa 
od lewej, to trzeba zwiększyć po- 
jemność trymera. W przeciwnym 
razie stacje odbieranego zakresu 
będą niepotrzebnie stłoczone, a po- 
za tym będzie się dodatkowo odbie- 
rać stacje telegraficzne, leżące po- 
za zakresem przeznaczonym dla 
radiofonii. Pożądane jest więc, aoy 
prawa strona nierówności jak naj- 
mniej różniła się od lewej. Ko- 
nieczność zwiększenia pojemności 
trimera C,, występuje z reguły na 
falach długich, gdzie zakres czę- 
stotliwości jest węższy 


(ea o 2 
Jmm 

Do obliczenia indukcyjności cew- 
ki służy wzór: 

253 - 10% 
dia zz 
Jmax * Cmin 


253 « 10% 
ib Da PSE 


2 
Jmin * Cmax 


(2) 


L (uH), C (pF), f (kHz) 


w 253 + 10% 
* (1620): - 50 


Oporność wejściowa r,, tranzy- 
stora OC44 (OC613, TG20) przy 
częstotliwościach 0,5--1,5 MHz jest 
rzędu 3 kQ. Dobroć cewki średnio- 
falowej nawiniętej na antenie fer- 
rytowej można przyjąć Q, = 150 


= 190 „H 
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(Q, — współczynnik dobroci obwo- 
du nieobciążonego). Q, odnosi się 
do całego obwodu, ponieważ współ- 
czynnik dobroci kondensatora po- 
wietrznego jest wielokrotnie więk- 
szy niż cewki, a więc nie wprowa- 
dza praktycznie żadnego tłumienia. 


Oporność rezonansową Z, obwo- 
du określa wzór: 


Z,=Q 'o,'L (3) 
Z, (Q), f, (Hz), L (H) 


Z, = 150 * 2 x *1* 10%: 190 * 10% = 
= 180 kQ 


Z, obliczono dla częstotliwości re- 
zonansowej f, = 1 MHz leżącej po- 
środku zakresu. 

Dla pełnego dopasowania (ma- 
ksimum energii) oporności obwo- 
du i tranzystora, transformator w. 
cz. musi mieć przekładnię: 


= z, 180 
p= Ra = = 175 (4) 

Wprawdzie taka przekładnia jest 
najkorzystniejsza z uwagi na ilość 
energii przeniesioną z anteny do 
tranzystora, jednak tranzystor sil- 
nie tłumi obwód wejściowy, znacz- 
nie pogarszając jego selektywność. 
Wynika to jasno z następującego 
rozumowania. 

W przypadku dopasowania opor- 
ności rezonansowej obwodu wej- 
ściowego do oporności wejściowej 
tranzystora, ta ostatnia przeniesio- 
na z uwzględnieniem przekładni do 
obwodu rezonansowego sprawi, że 
wypadkowa oporność obwodu bę- 
dzie o połowę mniejsza niż po- 
przednio. Współczynnik dobroci 0b- 
wodu jest wprost proporcjonalny 
do jego oporności rezonansowej, a 
więc również zmaleje do połowy. 

Jeżeli Q, = 150, to dla omówio- 
nego przypadku Q = 75. Jak wia- 
domo, jako szerokość pasma przyj- 
muje się takie pasmo częstotliwo- 
ści F,, na którego krańcach przy 
rozstrojeniu +A, napięcie w obwo- 


dzie spada do 0,707 wartości po- 
czątkowej, co odpowiada tłumieniu 
—3 dB. 

Przy małych rozstrojeniach przyj- 
muje się szerokość pasma 


FK, "7 — (5) 


Będzie więc: 
dla obwodu obciążonego F, = 


1 
=1'106* — = 15,4 kHz 
: 5 
dla obwodu nieobciążonego F, = 


= 1-19: = 6,7 kHz. 
150 

Aby utrzymać selektywność ob- 
wodu wejściowego w pożądanych 
granicach, rezygnuje się częściowo 
z dopasowania obwodu do tranzy- 
stora i powiększa przekładnię 
transformatora w.cz. 

Zależnie od zakresu częstotliwo-. 
ści i typu tranzystora przekładnia 
wynosi zwykle 10--20. 

Projektowanie obwodów wejścio- 
wych fal krótkich przebiega po- 
dobnie jak średnich. Antena ze- 
wnętrzna, najczęściej teleskopowa, 
ma małe wymiary i dołączona jest 
przez małą pojemność wprost do 
obwodu wejściowego (rys. 1) W 
odbiorniku tranzystorowym, mają- 
cym niewielkie wymiary, napęd 
kondensatora nie jest zbyt precy 
zyjny i strojenie na falach krót- 
kich byłoby utrudnione. Poza tyrm 
dużo kłopotu sprawiałoby zapew- 
nienie stałości amplitudy napięcia 
oscylatora w szerokim zakresie 
częstotliwości. Dlatego też odbior- 
niki te nie posiadają na ogół peł- 
nego zakresu fal krótkich, względ- 
nie wyposażone są w podzakresy. 
Zazwyczaj zmiany pojemności kon- 
densatora są zbyt duże dla potrzeb 
zakresu fal krótkich. Wielkość 
zmian pojemności można ograni- 
czyć zwiększając pojemność try- 
mera lub włączając dodatkowy sta- 
ły kondensator w szereg ze stro- 
jeniowym. Czasem stosuje się oby- 
dwa sposoby równocześnie. W każ- 
dym razie pojemność dobiera się w 
ten sposób, aby została spełniona 
nierówność (1). 





Nie zapomnij — 


odnowić prenumeraty „Radioamatora i Krót- 
kofalowca* na II kwartał. 


Termin zamówień i przedpłat — 
do dnia 15 mar ca 1964r. 
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Obliczanie 10-elementowej „5 nad 5" piętrowej anteny 
na pasmo 145 MHz 








10-elementowa, płaska, spolaryzowana poziomo 
antena Yagi cieszy się powodzeniem wśród ultra- 
krótkofalowców. Przy odpowiednim konstrukcyjnym 
jej rozwiązaniu można oczekiwać zysku energetycz- 
nego rzędu 12—13,5 dB przy kącie listka charaktery- 
styki promieniowania w płaszczyźnie poziomej ok. 
40? i pionowej ok. 407. 





Oporność wejściowa takiej anteny jest bardzo róż 
na i zależna zarówno od wymiarów geometrycznych 
zastosowanych elementów, jak i ich wzajemnej od- 
lęgłości. Oporność tę nie da się w sposób prosty do- 
kładnie obliczyć, jest ona bowiem funkcją zbyt wiel- 
kiej ilości zmiennych. Wszelkie więc rozwiązania 
anten 10-elementowych podawane są w oparciu o 
konkretnie określone, wykonane i wypróbowane kon- 
strukcje. Nieznaczne nieraz odchylenia od zalecanej 
„recepty” powodują niekorzystne zmiany własn 
anteny i stratę zysku energetycznego. Ponadto mo+- 
na osiągnąć podany wyżej zysk energetyczny, przy 
całkowitej długości anteny równej ok. 2 * ?.. Jest to 
więc antena długa, wymagająca sztywnego masztu i 
sztywnej nośnej belki dla umocowania dipoli. 








Dla 5-elementowej, dwupiętrowej anteny Yagi ma- 
my już nieco większe możliwości obliczenia przy za- 
łożonej z góry oporności falowej. Ponadto zmniejsza 
ona kąt promieniowania w płaszczyźnie pionowej do 
ok. 25%, co redukuje poziom zakłóceń pochodzących 
od pojazdów mechanicznych lub elektrycznych urzą- 
dzeń domowych oraz czyni antenę nadawczą mniej 
„skuteczną” w wytwarzaniu zakłóceń w pracy o- 
bliskich odbiorników telewizyjnych. 


Kąt promieniowania tej anteny w płaszczyźnie po- 
ziomej wynosi ok. 50”, a zysk energetyczny 12—15 dB. 
Konstrukcja anteny jest zwarta i prosta w wykona- 
niu, jak również w zainstalowaniu na dachu bu- 
dynku. 


Do obliczeń służą przybliżone wzory na oporność 
promieniowania (wejściową) anteny dla różnych roz- 
wiązań 5-elementowej anteny Yagi: 





1) Zaz © 0,2* Zy — przy odległościach między 
elementami anteny 0,25 * A 


(zysk energetyczny ok. 8 di3) 


2) Zany © 0,16 * Zy — przy odległościach między 
elementami anteny 0,20 * + 
(zysk energetyczny ok. 9 dB) 


3) Zgnts © 0,08 * Zy — przy odległościach między 
elementami anteny 0,15 * 2 
(zysk energetyczny ok. 9.6 dB) 


„© 0,06 * Z, — przy odległościach elemen- 
tów 0,1 * % (zysk ok. 9,2 dB) 





5) Zgnts © 0,075 * Z, — przy odległości reflektor-wi- 
brator 0,15 * 4 i wibrator-di- 
"rektor 01 * A (zysk ok. 
10 dB). 


Powyższe wzory dotyczą częstotliwości 145 MHz i 
dipoli o stosunku Id = ok. 100, gdzie Z, oznacza 
oporność promieniowania dipola prostego półfalowe- 
go (w praktyce przyjmuje się 60 Q), zaś Z,,5 wypad- 
kową oporność anteny 5-elementowej. 

Żants, | Zysk 
zZ0 





1i 
” ae 
g7 m Rys. 1. Opomość promie- 
6 —4e niowana i zysk energetycz- 
ny anteny  3-elementowej 
4[ === sd Yagl 
2 








——— 
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Zależność wyrażoną wzorami 1—4 przedstawiono 
linią ciągłą na rysunku 1. Linią przerywaną oznaczo- 
no dodatkowo zysk energetyczny anteny w decybe- 
lach. Próbna antena wykonana była z rurek alumi- 
niowych © 10 mm, a po każdej zmianie odleg- 
łości dipoli dostrajano ich długość na maksymalny 
zysk. Operowano częstotliwością 145 MHz. Jak widać, 
zysk energetyczny ok. 9,6 dB uzyskuje się, gdy wza- 
jemna odległość dipoli anteny wynosi ok. 0,15 * 2, a 
odległość W-D — 0,1 * 2.. 





10 Oła, 20 30 
Rys. 2. Własności transformacyjne dipola pętlowego 
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Rys. 3. Własności transformacyjne dlpola trójprzewodowego 
pętlowego 


Stosując przytoczone wyżej zależności I odpowi2d- 
nio wykorzystując własności transformacyjne pętlo- 
wego dipola czynnego (wibratora) można dość łatwo 
i wygodnie dopasować oporność anteny do oporności 
linii przesyłowej (tidera). 

Własności transformacyjne dipola pętlowego dwu- 
przewodowego ilustruje wykres na rysunku 2, zaś di- 
pola pętlowego trójprzewodowego wykres na rysun- 
ku 3. 

Dla zrozumienia sposobu wykorzystywania własno- 
ści transformacyjnych dipoli pętlowych podajemy po- 
niżej przykłady obliczeń anten 5-elementowych oraz 
5-elementowych piętrowych. 


Przykład 1. 


Obliczyć antenę 5-elementową tak, aby jej opor- 
ność wynosiła ok. 75 Q przy możliwie maksymalnym 
zysku energetycznym. Antena wykonana będzie z ru- 
rek aluminiowych © 10 mm. 


Wedlug wzoru 5 obliczamy: 
0,075 * 60 Q = 4,5 Q 





Zat = 0,075 * Zy 


Oporność wejściową anteny 75 Q otrzymamy przez 
zastosowanie transformacji w dipolu czynnym (wi- 
bratorze) o przekładni: 

75 4 

2.1666 

4,5 2 

Ze względu na dużą wartość współczynnika trans- 

formacji użyjemy trójprzewodowego dipola pętlo- 
«wego, przy czym średnicę jego prętów zewnętrznych 
przyjmiemy dę = 10 mm, a odległość D = 40 mm. 
Z wykresu na rysunku 3 dla stosunku D : dą *= 





= 40 : 10 = 4 odczytamy, że stosunek średnic prę- 
tów dą : d, powinien wynosić ok. 1, stąd 
d, 10 
PET z = 10 mm 


Gdybyśmy teraz, tracąc nieco na zysku energetycz- 
nym rozsunęli dipole anteny tak, aby odległości mię- 
dzy nimi (R—W; W—D) wynosiły 0,2 * 4, to z wykresu 


na rysunku 1 odczytamy oporność Zgą,5 = 10 Q. Przy 
tym samym wykonaniu wibratora oporność wejściowa 
anteny zwiększy się w podobnym stosunku, to znaczy. 


= % 2 
459 


i wyniesie ok. 160 Q. Oporność wejściowa taka jest 
korzystna przy budowie anteny „5 nad 5” zasilanej 
poprzez kabel 75 Q, o czym będzie mowa w dalszej 
części artykułu. 


Długość poszczególnych dipoli anteny oblicza się 
według znanych zależności: 
długość reflektora 
p 010 
Aim) = f(MHz) 
długość wibratora 
wm = Z 
*m) (MHz) 
Odległość R—W dla przyjętego przykładu wynosi 
0,15 * 2.. 
Długość pierwszego direktora 


136 
bym 7 f(MHz) 


długość drugiego direktora 





po 0 82_ 
Dym) - ((MHz) 


długość trzeciego direktora 


Dym = f(MHz) 


Gdy RW = 0,15 * 4, a W—Digg = 01 ' ), to dłu- 
gość całej anteny wyniesie zaledwie 940 mm; gdy 
jednak wszystkie odległości dipoli wynoszą 0,2 * 4, to 
długość anteny wzrasta do ok. 1700 mm, oczywiście 
dla pasma 145 MHz. 

Jako fidera dla pierwszej anteny należy użyć kabla 
koncentrycznego o oporności falowej ok. 75 Q zaopa- 
trując go w odcinek symetryzujący. 

Jeżeli chcielibyśmy użyć linii symetrycznej 240 Q, 
to dla pierwszej anteny należy zastosować jedynie 
półfalową pętlę dopasowującą. Gdybyśmy natomiast 
chcieli dopasować antenę do oporności wejściowej 
240 Q poprzez zmianę wymiarów geometrycznych wi- 
bratora, to natrafimy na trudność. Przekładnia trans- 
formatora wypadnie bowiem 240 Q : 45 Q = 33. 
Jak widać z rysunku 3, tak dużej transformacji nie 
da się uzyskać za pomocą trójprzewodowego dipola 
pętlowego. Wobec tego trzeba zmienić odległość mię- 
dzy dipolami anteny do wartości 0,2 * 4, a wtedy 
oporność anteny Z,,„; (z wykresu na rys. 1) wzrośnie 
do ok. 10 Q. 


Przekładnia transformatora będzie teraz 


240 2 _ 
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co można uzyskać przez zmianę wymiarów wibratora. 
Pozostawiając dy = 10 mm przyjmujemy dy = 5 mm, 
stąd stosunek d;:d, = 2, a stosunek D:d> (z wykre- 
su na rys. 3) wyniesie jak poprzednio ok. 4, a D = 
= 40 mm. 





Rys. 4. Antena Yagl „S nad 5” łączona przewodem fazo- 
wym v. ), 


Tak więc obliczyliśmy wymiary anten 5-elemento- 
wych Yagi, dopasowując ich oporność wejściową do 
kabli 75 Q i 240 Q, a także do 160 Q. 

Z kolei przejdźmy do obliczenia 10-elementowej 
piętrowej anteny Yagi „5 nad 5”. Oba „piętra” ta- 
kiej anteny mogą być połączone ze sobą: 


e za pomocą przewodu „fazowego”, mającego na 
celu zasilanie obu pięter zgodnie w fazie. Długość 
„elektryczna” tego przewodu powinna wynosić 2 : 2 
(i wtedy przewód należy skrzyżować) lub 2 (wtedy 
przewodu fazowego nie krzyżuje się) — rysunek 4, 


© za pomocą transformatorów h/4 (rys. 5); wtedy 
odległość między piętrami powinna wynosić: 


Ponieważ łączenie pięter za pomocą transformato- 
rów h : 4 jest bardziej kłopotliwe i utrudnia rozsu- 
nięcie pięter na optymalną odległość, więc dalsze roz- 
wiązanie oprzemy o zastosowanie wyłącznie przewo- 
du „fazowego”. Przewód fazowy łączy oporności falo- 
we pięter równolegle. Jeżeli oba piętra wykonano 
identycznie, to oporność w punktach A, B będzie 
równa połowie oporności falowej jednego piętra. Je- 
nakże dodatkowy wzajemny wpływ pięter powoduje 
dalsze obniżenie tej oporności o około 5--10%. 

Optymalna odległość między piętrami dająca do- 
datkowo zysk energetyczny ok. 4,8 dB, wynosi 0,7 2 
(rys. 6). Przy tej odległości pięter przewód fazowy 
musi mieć długość geometryczną v * A (v — współ- 
czynnik skrócenia zależny od rodzaju: dielektryka 
przewodu fazowego). 

Jeżeli jako przewód fazowy przyjmiemy telewi- 
zyjny kabel symetryczny 240--280 Q, to współczynnik 
skrócenia może wynosić 0,8 (0,66 dla polietylenowej 
izolacji). 

Jak widać, przewód fazowy będzie niewiele dłuższy 
od optymalnej odległości pięter; aby go odpowiednio 
naprężyć, należy dociągnąć go do masztu za pomocą 
kawałka nylonowej linki (np. używanej przez węd- 
karzy). 

Przy dobrym dopasowaniu anteny „5 nad 5” Yagi 
można zatem osiągnąć maksymalny zysk energe- 
tyczny rzędu 


9.8 dB + 4,8 dB = 14,6 dB 


Rys. 5. Antena Yagi „5 nad 5" lączona za pomocą transtorma- 
torów j/4 


Pozostaje jeszcze dopasowanie oporności  falowej 
obu pięter do oporności fidera, co wyjaśnimy na 
przykładzie. 


Przykład 2. 


Obliczyć antenę „5 nad 5” Yagi dla pasma 144—146 
MHz tak, aby oporność falowa układu wynosiła ok. 
75 Q przy maksymalnie możliwym do osiągnięcia zy- 
sku energetycznym. Dla podstawowych elementów 
będzie zastosowana rurka Al © 10 mm. 


Użyjemy więc ponownie antenę o odległościach 
R—W = 0,15 * A i W—D = 0,1 * 4. Aby uzyskać 
oporność wejściową 75 Q, każde z pięter powinno 
mieć oporność falową: 


5 
z | = 158 © 
2-759 ( + 258] 158 
Dla dalszych obliczeń przyjmiemy 160 Q. 


Współczynnik transformacji dipola trójprzewodo- 
wego wyniesie 
160 © 


45 0 7 33 


dą = 10 mm, d; przyjmuje się np. 4 mm, stąd dz : d, = 
m 10 :4 = 25. 


Rys. 6. Wpływ odic- 
głości pięter na zysk 
energetyczny 





0 02 04 
Oaleytosc eler 





Z wykresu na rysunku 3 odpowiednio D : dz = — 3, 
stąd D = 3 * dę = 3* 10 = 30 mm, względnie dla 
D = 40 mm — średnica d; przewodu środkowego di- 
pola zmaleje do ok. 2 mm. 


Długość dipola trójprzewodowego będzie 


4. 
ly: aa 7 
WO = 145 (MHz) 7 
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Długość lp i Ipy,23 
uprzednio już podanych wzorów. 


Odległość między piętrami przyjmuje się 0,7, czyli 


0,7 + = = 1,45 m 
145 


Długość przewodu fazowego /. wykonanego z od- 
cinka kabla symetrycznego (v = 0,8) wyniesie 


300 
—ę = 1,66 m 


0,8 * 
145 


należy dalej obliczyć według 


a więc niewiele się różni od odległości pięter. 


W punktach A i B należy teraz podłączyć kabel 
koncentryczny 75 Q z odcinkiem symetryzującym. 

Kosztem nieznacznej straty zysku bardzo wygod- ć 
nie jest zastosować w obu piętrach 5-elementowej an- 
teny Yagi wszystkie dipole wykonane w całości z 
10 mm) i 
głościach między elementami 0,2 * 4. Oporność falowa 
jednej takiej Yagi była jyż obliczona w przykładzie 1 
Po piętrowym ustawieniu an- 
ten uzyskamy teraz w punktach A i B (rys. 4) opor- 





jednakowych rurek (d dy 


i wynosiła ok. 160 Q. 


ność wejściową rzędu 


60 2 
5 — = 750 


a więc odpowiednią dla podłączenia kabla koncen- 


trycznego. 





Jeżeli 


jako 
trycznego np. 280 Q, to najlepiej 
A i B a fiderem umieścić dodatkowo transformator 





odle- 





fidera 


Rys. 7. Transformator do- 
pasowujący z kabla zyme- 
* trycznego 


trzeba użyć kabla syme- 


między punktami 


ierćfalowy o przekładni 4:1 wykonany z dwóch 
odcinków tego kabla o długości 
"Transformacja tylko w dipolu trójprzewodowym na- 
stręczałaby tutaj poważniejsze trudności ze względu 
na wymagany duży współczynnik transformacji, 
Ponieważ ostateczna wartość wejściowej . oporności 
falowej anteny zależy w pewnej mierze od jej wy- 
konania oraz montażu, a także niedokładności obli- 


v* LA — rys. 7. 


czeń, zaleca się przy montażu zastosować próbę do- 
strojenia anteny przez dosuwanie lub odsuwanie re- 
flektora w stosunku do wibratora. Reflektor należy 
następnie zamocować na stałe na belce nośnej w 


teny. 


miejscu dającym maksymalny zysk energetyczny an- 


Amatorski odbiornik tranzystorowy 


Wyiany przez mnie modelowy 
odbiornik, którego opis podaję, po- 
slada „bezpośrednie wzmocnienie", przy 
czym jego obwód wejściowy jest nie- 
strojony (ze względu na trudności, ja- 
kie miałem w nabyciu kondensatora 
zmiennego —!). Schemat ideowy odbior- 
nika tranzystowego jest przadsiawiony 
na rysunku 1. Antena ferrytowa wy- 
konana została z pałeczki ferrytowej 
o długości 10 cm i średnicy 10 mm. 
Cewka antenowa jest dzielona na 2 sek- 
cje, przy czym obie połączono w sze- 
reg tak, aby ich indukcyjności się do- 
dawały (kierunki nawijania sekcji po- 
winny być jednakowe). 








Obie sekcje nawinięto na korpusach 
2% papieru, na tyle luźnych, aby istniała 
możliwość przesuwania ich wzdłuż prę- 
ta ferrytowego. Daje to możliwość 
zmiany indukcyjności anteny, a tym 
samym ułatwia strojenie, 

Sekcje cewki powinny być umiesz- 
czone w pobliżu końców pałeczki ferry- 
towej. Zapewnia to większą „wysokość 


skuteczną” anteny, a zatem — więk- 
szy sygnał wejściowy. 

Ogólna ilość zwojów cewki anteno- 
wej wynosi 2X65. Na sekcjach cewki 


antenowej nawinięto dwie sekcje ma- 
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lej ceweczki po 3-+6 zwojów i połączo- 
no je również w szereg tak, aby ich 
indukcyjności dodawały się. Ta cewe- 
czka sprzęga pierwszy stopień odbior- 
nika z obwodem antenowym. Na środ- 
ku pałeczki  ferrytowej umieszczono 
trzecią cewkę — „reakcyjną” (dodatnie 
sprzężenie zwrotne), połączoną jednym 
końcem z kolektorem pierwszego tran- 
żystora. a drugim — z „masą” po- 
przez kondensator zmienny (trymer). 
Kondensator ten umożliwia regulację 
sprzężenia zwrotnego oraz zapobiega 
zwarciu żródła napięcia stałego (6 V). 
Cewka reakcyjna odtłumia antenowy 
obwód rezonansowy, powodując wzrost 
uzyskiwanego sygnału wejściowego. 





Sprzężenie należy tak ustawić, pokrę- 
cając trymerem, aby układ znajdował 
się tuż przed „progiem wzbudzenia” 


odbiornika. Przy braku wzbudzenia na- 
leży miejscami zamienić połączenia koń- 
cówek cewki reakcyjnej. Cewka reak- 
cyjna posiada 40 zwojów 1 nie musi 
być przesuwana. Wszystkie uzwojenia 
na pręcie anteny ferrytowej należy wy- 
konać licq w.cz. Opisany odbiornik był 
nastrojony „na stałe” przy użyciu kon- 
densatorów o wartościach 50 pF (rezo- 
nans dla odbioru „Warszawy II") oraz 
800 pF + 50 pF (rezonans dla odbioru 
„Warszawy I"). Kondensatory te prze- 
łącza się przełącznikiem miniaturowym 
dwupozycyjnym („Omig”).  Niestrojony 
obwód rezonansowy można uczynić 
„płynnie" strojonym przez zastosowanie 
kondensatora zmiennego. Schemat ob- 
wodu wejściowego zmieni się wówczas, 
jak przedstawiono na rysunku 2. 


Kondensator zmienny, włączony w ten 
sposób do cewki antenowej, pozwoli 
na odbiór kilku stacji na falach śred- 
nich (wraz z Warszawą II), Warszawę I 
można odbierać po równoległym do- 
łączeniu do kondensatora zmiennego do- 
datkowego kondensatora stałego o po- 
jemności okolo 400 pF. 


(D.e. na str. 50) 
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km 
SP6XU/p—OKISO  — 2% 
SPSKAB/p — OKIKRC — 285 PIERWSZE QSO 
POLSKICH STACJI UKF 


SPSFM/EL/p — 

— OKIKDO — 243 
SP2KACJ/p — OKIKCB — 236 
SP6FL/p— OK2KBR — 204 


SP6AHH/p—OKIKCU — 140 Pasmo 145 MHz 


SP6GB/p — OKIKKD — 130 

SP6PC/p— OK1VR/p — 120 OK1KCB/p — SP3 UAB X 
SP9DW/p — OK1VR/p — 115 DL1FS — SP3PD 25.7.54 
SP9DR/p—OK1KTB/p — 105 OE3AS/p — SP2KAC/p 
SP9KAD/p—OK3KLM —. 105 HG5SKBA/p — SP8AG/p 





DIESIĄTKA PIERWSZYCH POLSKICH STACJI UKF PASMA 145 MHz 
na tle wyników stacji OK (wg AR-8/63) 1 stacji DL/DJ (wg DL-QTC Nr 6/62) 











. SP km DJ/DL km OK km 

1. SPRANH — GSYV — MS  — 1460 r — 1420 MS  — 1560 
2. SPSSM — G3LTF — MS — 1410 MS  — 1225 A — 1540 
3. SP6EG — G5SYV — MS — 1370 A — 1200 T — 1518 
4. SP3GZ — GMIEGW — A  — 1350 A — 1160 A — 1025 
5. SP3PJ — GZXK — T — 1220 A — 135 A — 1015 
SP6CT — GSYV — T — 1200 A — 1109 T — 0 
SPSPRG — LAJAA — A — 1065 A — 1101 "A — m7 
SPSFM — LA4YG — A — 1050 A — 1100 r — 885 
'SPSQU — UA1DZ — D — 1035 A  —1090 A — 880 

. SP9QZ — SM6ANR—A — 1030 T — 1065 A — 85 
Rok 1963 mimo, że był rokiem „spokojnego słońca” — przyniósł dalszą poprawę 


wyników polskich krótkofalowców. Przede wszystkim należy wymienić wyniki 
SPSSM, który zdobył dla Polski dwa dalsze kraje; SP3GZ, który powtórzył ODX 
polskich łączności propagacją troposteryczną i SP9ANH, który uzyskał najdalszą 
polską łączność propagacją MS, 


Po tych osiągnięciach polskie ultrakrótkofalarstwo stanęło w rzędzie przodują- 
cych w pasmach UKF państw europejskich. Z porównania osiągnięć pierwszej 
dziesiątki polskich stacji UKF z takimi osiągnięciami pierwszej dziesiątki stacji 
Niemieckiej Republiki Federalnej 1 Czechosłowacji — wynika nawet pewna rewe- 
lacja. Wiadomo bowiem, że stacje NRF i CSSR mają największe osiągnięcia w Eu- 
ropie. Tymczasem przeciętna QRB dla pierwszej dziesiątki stacji polskich wynosi 
1219 km, dla stacji NRF — 1160,5 km, zaś dla stacji CSSR — 1120,5 km. Należy to 
uznać za niewątpliwy sukces polskich nadawców UKF. Tablice wykazują, że obecne 
ODX stacji polskich mogą być jeszcze znacznie poprawione. Jakkolwiek w ubiegłym 
roku zdarzyły się nawet warunki zorzowe, to jednak pierwszeństwo oddać należy 
propagacji w odbiciu od śladów meteorów. Zatem próby MS powinny być terc- 
nem działania „asów” naszego UKF-u. Propagacją tą osiągniecie z pewnością no- 
we kraje i nowe ODX-y, czego, życzy Wam 





SPSDR 
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YUJEN/EU, SP5SFM, p 
SMIANB a= SP5SFM/1 rh 
OZ7TBB — SPSEM/1 
DM2AIO — SP3PD 
RBSKMX — SPSAU 

GSYV — SP6CT/p 
PAQAGJ — SP6CT/p 
ON4BZ — SP6CT/p 

LA8MC — SP6CT/p 

HBILE — SPSCT/p 
GM3EGW — SPIGZ 
UR2BU — SPSSM 

UP2ABA — SPSSM 
OHORJ — SPSFM 

UAIDZ — SPSADZ 

OH3RG — SP5SM 
UAŻAAB — SP2AOZ . 
LZIDW — SPSSM 

UCZAA — SPSSM 


Pasmo 435 MHz 


OK2KGZ/p — SPSKAB/p 
DM3KML/p — SP6XU/p 





Dyplomy 


WBH 

WBH jest dyplomem wydawanym 
przez krótkofalowców z radioklubu w 
brazylijskim mieście Belo Horizonte 
(prowincja Minais Gerais). Warunkiem 
otrzymania go jest nawiązanie QSO 
z co najmniej pięcioma różnymi sta- 
cjami, których QTH jest miasto Belo 
Horizonte. Wykaz zawierający znaki 
stacji, użyte pasma i rodzaj emisji, 
a ponadto daty łączności oraz czas wg 
GMT 1 raporty RST — należy wysyłać 
wraz z 5 kuponami IRC na adres: Post 
Box 314, Belo Horizonte, Minais Ge- 
rais, Brazylia. Niektóre stacje z Belo 
Horyzonte: PY4AD, PY4AWG, PYSAEX, 
PY4OD, PY4ZG. 


TVI 


Krótkofalowcy zamieszkał! w Dolinie 
Indyjskiej Tennessee wydają dyplom 
zwany TVI. Warunkiem uzyskania go 
przez nadawców europejskich jest prze- 
prowadzenie co najmniej 2 QSO na do- 
wolnych pasmach z  krótkofalowcami 
z Tennessee Valley Indian (stąd skrót 


TVI) do których należą: W4AY, 
W4CSY,  W4DDF, W4MSZ,  W4SRT, 
WśWHM, W4WHN, W4ZCB,  K4EJO, 


KATFI, W4ZMC. Zgłoszenie zawierające 
wykaz łączności należy wysyłać (kupo- 
ny IRC nie są wymagane) na adres: 
Harold E. Johnson W4ZCB TVI Ma- 
nager 4216 Airport Drive Stillwater, 
Oklahoma, USA. 


Dvą 


Dyplom ten wydawany jest przez ra- 
dloklub w kanadyjskim mieście Quebec, 
przy czym warunkiem otrzymania go 
jest zrealizowanie oo najmniej 3 QSO 
z co najmniej trzema różnymi stacja- 
mi VE2, położonymi w mieście Quebec 
lub majbliższej okolicy. Kart QSL moż- 
na nie wysyłać, a jedynie wyciąg Z lo- 
gu ma adres: DVQ. Award Manager 
Box 382, Quebec 4, Que. Canada. 

Do zgłoszenia należy dołączyć 2 ku- 
pony IRC. Do niektórych stacji, poło- 
żonych w Quebec, należą: VE2BAT, 


VEZAUA, VE2BK,  VE2YU,  VEŁOL, 
VEZAYY, VE2NV, VE2WT,  VE2DR, 
VE2WW. 

SPSHR 








Znaki wywoławcze 
państw atrykańskich 

1. Ifnl — Hiszp. EAS 

2. Maroko CN2, 8, 9 

3. Algieria FA 

4. Tunczja 3v 

5. Libia 5A3A 

6. ZRA su 

7. Sahara — Hiszp. EA9 

8.- Maurytania ST 

9. Senegal 6wa 

10. Gambia — Bryt. ZD3 

11, Gwinea 17G1 

12. Sierra Leone 9L1L 

13. Liberia EL 

M. Mali TZ 

15. Niger 5u7 

16. Czad Tra 

17. Sudan GU2, GT2 

18, Wybrz. Kości Słon.TU1, 2 

19, Ghana 9G1 

20. "Togo św 

21, Dahomej wy 

22. Górna Wolta xr2 

23. Nigeria 3N2 

24. Kamerun "r 

25. Rep. Środk. Afryk TL 

26. Etiopia T3 
Erytrea ET2 

27. Somali Franc. FL8 

28. Somalia 601 

28. Gwinea Hiszp. BAG 

30. Gabon TR 

31. Kongo sQ 

32. Kabinda - Portug. CRS 

33. Kongo TNB 

34. Uganda 5X5 

35. Rwanda »U5 

36. Burundi sus 

37. Kenia va4 

38. Tanganika 5H3 

39. Angola - Port. CR6 

40. Afryka Płd. Zach. 2S3 

41. Rodczja Płn. VQ2 Fed. Rodczji 

1 Niasy 

42. Rodezja Płd. ZE „ "” 

43. Niasa ZD6 

44. Beczuana - Bryt. ZS 

45; Mozambik - Port. SR7 

46. Suazi — Bryt. ZS7 

47, Bansuto - Bryt. Zsa 

48. Rep. Malgaska 5R8 

49. Rep. Płd. Afryki 281,2,4,5,6 

50, Gwinea Portug. CRS 


SPGIR 


(„Funkamateur" nr 7/63) 





KOMUNIKAT 
Zarząd Główny Polskiego Związku 
Krótkofalowców podaje do wiadomości 
zainteresowanych posiadaczy zczwoleń, 
że Ministerstwo Łączności — Biuro Ko- 
ordynacji Łączności Radiowej, 
Nr RR-12/1037,63 % dnia 28.X1.63 r. — 


PROLONGOWAŁO NA CZAS NIEOKRES- 


pismem 


LONY termin ważności zezwoleń wyda- 
nych w latach 1960—1961 na posiadanie 
1 używanie amatorskich radiostacji in- 





qdywidualny 











Państwa afrykańskie i ich 
znaki wywoławcze 














PROGNOZY WARUNKÓW PROPAGACYJNYCH 


— marzec 1964 r. — 


i di u (QSA 3) stacji 
malej mocy przeź 15—21 dni w mieslącu). 


Oznaczenia tatecznego odb 


— — — — prawdopodobieństwo dostatecz- 
go odbioru (QSA 3) stacji dużej mocy 
i słabego odbioru (QSA 1-2) stacji małej 
mocy przez 27 dni w miesiącu. 
prawdopodobieństwo dobrego 
odbioru (QSA 4—6) stacjt dużej mocy 





«:1..... prawdopodobieństwo dobrego 
odbioru (QSA 1—6) przez 3--15 dni w mic- 
siącu: sporadyczac możliwości odbioru 
odległych stacji bardzo małej mocy. 








Pasma 7 MA wyrzec tggzr "OSO "E MM Gi kum 


GMT 3 
w wu w z 6 M m ga 06 1 16 


27 
2. 24 


















je 
żart — | 
ZM6 _ |-- jana 
z Pasmn 23 MA, 
Mareec Sha. e 7 GMT | Marzec JSbdr, 
1 1670 m 
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Dalszy ciąg ze str. 46 





Z cewki obwodu antenowego sygnał 
„przetransformowany” jest do obwodu 
bazy pierwszego stopnia odbiornika 
(OC44). Utworzona zniżająca przekład- 
nia, wynikająca ze stosunku ilości zwo- 
jów uzwojenia sprzęgającego (612) do 
ilości zwojów cewki antenowej (130) 
ma za zadanie dopasowanie małej opor- 
ności wejściowej tranzystora do bar- 
dzo dużej oporności obwodu równole- 
głego rezonansu. Po wzmocnieniu na- 
pięć w.cz. w pierwszym stopniu od- 
błornika sygnał  przetranstormowany 
zostaje przez transformator w.cz. o prze- 
kładni podwyższającej (3:1) w celu uzy- 
skania wyższych napięć w.cz. i pod- 
dany detekcji na diodzie DOG 58. 








Rys. 2 


Kondensator 20 nF służy do zwarcia 
do masy resztek napięć w.cz. uzyski- 
wanych po detekcji, nie zwiera on 
jednokże napięć m.cz. (akustycznych). 
Sygnał po detekcji zostaje znów do- 
prowadzony do bazy tranzystora OCH 
1 po wzmocnieniu przekazywany przez 
kondensator 10 pF do bazy tranzysto- 
ra OC7I. Ten stopień pracuje jako 
wzmacniacz m.cz. w klasie A i ste- 
ruje układ  przeciwsobny zasilający 
głośnik. Klasa A zapewnia małe zniek- 
sztalcenia 1 dobrana jest opornościami 
Ry = 100 kQ 1 Ry = 10 kQ. Opornik 
R, jest potencjometrem miniaturowym, 
służącym do regulacji siły głosu. Z tym 
potencjometrem sprzężony jest wyłącz- 
nik zasilania (6 V). 

Stopień  przeciwsobny _ wzmocnienia 
m. cz. sterowany jest dwoma sygnała- 
mt równymi, lecz odwróconymi w fa- 
zie o 180%, uzyskiwanymi z wtórnego 
uzwojenia transtormatora Tr2. 

Stopień przeciwsobny pracuje w kla- 
sie B, uzyskanej przez dobór oporni- 
ków R. = 2,3 kQj i R; — 100 QQ. Na sche- 
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macie 
otrzymanie ze stopnia przeciwsobnego 
około 300 mW maksymalnej mocy. Dla 
tych warunków pracy prądy kolektorów 


podano dane, umożliwiające 


mogą wynosić do okolo 40 mA. Prąd 
spoczynkowy — bez wysterowania — 
wynosi około 3,5 mA. Jest to charakte- 
rystyczne dla klasy B, w której prąd 
spoczynkowy jest bardzo mały (teore- 
tycznie powinien równać się zeru, przy 
tdealnej symetrii układu) 1 wzrasta w 
takt wysterowania. Po wzmocnieniu w 
przectiwsobnym stopniu mocy sygnał 
m.cz. przetransformowany zostaje do 
cewki głośnika o oporności Z = 40 Q 
(dla sygnału o częstotliwości 1000 Hz). 
Transtormator Tr3 dopasowuje oporność 
cewki głośnika Z = 40 Q) do oporno- 
$cl kolektor-kolektor R, = 160 Q. 
Na wykonanie transtormatora Tr3 uży- 
to rdzenia od transformatora „Eltry”. 
Transformator Tr2 może być również 
tego samego typu lub też gabarytowo 
mniejszy o połowę. 


Dane transformatorów 


Trl — wykonany na ferromagnetycznym 
rdzeniu kubkowym o _ średnicy 
14 mm i wysokości 8 mm. ność 
zwojów: Zą — 100; Z — 300, dru- 
tem © 0,1 mm w emalii lub jed- 
wabiu. 


Tr2 — wykonany na rdzeniu transfor- 
matora do odbiornika „Eltra” lub 
mniejszym 1 posiada następujące 
uzwojenia: Z4 — 2200 zw.: Z; — 





2 X 640 zw. — drutem © 0,17 mm w 
emalii. Uzwojenie wtórne ma wy- 
prowadzony środek; powinno być 
symetryczne (można to uzyskać 
przez jednoczesne nawinięcie 640 
zwojów dwoma drutami o jedna- 
kowej średnicy. Po _ nawinięciu 
końce uzwojeń należy połączyć 
wg rysunku 3. 


1r2 


5 
JK 
640zw| | 640zw] 


Tr3 — wykonany jest podobnie na rdze- 
niu transformatora do odbiornika 
„Eltra'* 1 posiada uzwojenia: 
Z = 2 X 2380 zw., drut © 0,16 mm 
w emalii; Z; — 240 zw, drut O 0.2 
mm w emalii. Połączenie końcó- 
wek uzwojeń symetrycznych przed- 
stawiono na rysunku 4. 





Rys. 3 





rd 





Rys. 4 


Transformator Tr3 należy nawinąć 
zgodnie z podanymi uwagami o sy- 
inetril. Wszystkie użyte oporniki są na 
moc 0,1 W (mogą być 1 na mniejszą 
moc). Do zasilania odbiornika można 
użyć baterii złożonej z czterech palusz- 
ków „Centra” po 1,5 V, które mają dość 
dużą pojemność elektryczną. 

W podanym układzie odbiornika moż- 
na wyprowadzić wyjście na słuchawkę 
dodatkową. Do tego celu najlepiej jest 
użyć miniaturowej słuchaweczki, zakoń- 
czonej specjalną wtyczką pasującą do 
miniaturowego gniazdka. Słuchaweczka 
jest dołączona do końcówek pierwot- 
neg* uzwojenia transformatora Tr2. Po- 
woduje ona tak silne stłumienie syg- 





nalu doprowadzanego do _przeciwsobne- 
go stopnia mocy. że głośnik milknie. 
a pracuje tylko słuchawka. W tym sta: 
nie pracy odbiornika prąd pobierany 
% baterii maleje | wynosi około 4-5 mA. 

Daje to duże oszczędności na zużyciu 
baterii. 

Do odbiornika można również dołą- 
czyć antenę zewnętrzną poprzez gniaz- 
do miniaturowe. Wówczas jednak w 
szereg z anteną należy włączyć kon- 
densator © « 3 pF. Jest on konieczny, 
aby zmniejszyć rozstrajający wpływ do- 
łączonej anteny na obwód rezonanso- 
wy. 

Podany układ jest pewny 1 wielo- 
krotnie sprawdzony, Nie należy spodzie- 
wać się żadnych kłopotów z jego uru- 
chomieniem. 






OPIS MONTAŻU 


Obudowa odbiornika może być roz- 

maita, w zależności od indywidualnych 
wymagań, posiadanych materiałów itp. 
Mając jednak pewne doświadczenie, 
radziłbym wykonać ją w sposób na- 
stępujący. 

Z paseczka pleksiglasu 0 _ grubości 
2 mm oraz szerokości i długości zależ- 
nej od tego, jak duży ma być odbior- 
nik, należy wykonać ramkę przez gilę- 
cie na gorąco. Po wygięciu i sklejeniu 
w miejscu pokazanym na rys. 5 — ram- 
kę trzeba owinąć sznurkiem lub dru- 
tem. 


Miejscu ząęc 





Mieysce klejena 


Rys. 5 


Gięcie wykonać można przez podgrza- 

nie pleksiglasu do stanu plastyczności. 
Podgrzewać najlepiej można za pomo- 
cą pręta o średnicy 4 mm, umocowa- 
nego końcami w dwóch kolbach elek- 
trycznych. Po nagrzaniu się pręta pa- 
sek pleksiglasu należy zbliżyć tuż nad 
pręt, aby miejsce zgięcia doprowadzić 
do stanu plastyczności. 

Cienki pręt zapewni nam to, że ple- 
ksiglas nagrzeje się tylko na małej prze- 
strzeni, co umożliwi nam zgięcie o ma- 
łym promieniu. Po zgięciu pasek należy 
utrzymać w danym położeniu tak dłu- 
fo. aby  pleksiglas dobrze  zastygł. 
Sciankę czołową proponuję wykonać 
z części płytki czołowej od odbiornika 
„Figaro”. Jest ona wykonana z polisty- 
renu 1 łatwo daje się przykleić do plek- 
siglasu. Przed przyklejeniem należy 
wyciąć odpowiedni ksztalt oraz ścienić 
przez pocieranie o gruboziarnisty pa- 
pier ścierny przybity do stołu. Po 
wyschnięciu ramkę z pleksiglasu nale- 
ży również przetrzeć krawędziami o pa- 
pier ścierny, aby zapewnić dobre przy- 
leganie krawędzi ramki 1 plytki z po- 
Mstyrenu. 

Po ostatecznej obróbce malujemy piek- 
siglas od wewnątrz czerwoną far! 








Rys. 


lor ten bardzo pasuje do białej płyt- 
ki czołowej i daje efektowny wygląd 
całej obudowie. Kratkę płytki czoło- 
wej należy podkleić cienkim białym 
płótnem (grube płótno lub brokat sil- 
nie tłumią dźwięk). Wymiary całego 
pudelka powinny być takie, aby pręt 
antenowy nie był umieszczony zbyt 
blisko głośnika, bowiem pole magnety- 
czne tego ostatniego wpływa tlumiąco 
na_ odbiór. 

Odbiornik pracuje zadowalająco w 
wolnej przestrzeni oraz budynkach 
nieżelbetonowych (żelbeton silnie tłumi; 
czasem może zupełnie uniemożliwić od- 
biór). 

Cały układ można zmontować na płyt- 
ce z pleksiglasu lub bakelitu o gru- 
bości 1 mm. Zamiast głośnika o Z = 

40 QQ. można użyć i inny dowolny, 
ale transformator Tr3 powinien wów- 
czas mieć inną przekładnię. 


Rys. 7 





Jeżeli ktoś życzylby sobie zmontować 
tranzystorowy odbiornik  słuchawko- 
wy, który znacznie dłużej mógłby cks- 
ploatować baterie — polecar: wyko- 
nanie go wg podanego tu opisu. Sche- 
mat tego odbiornika (rys. 6) jest czę- 
ścią poprzedniego, wykorzystano w nim 
bowiem tylko dwa pierwsze stopnie 
(OCH 1 OC71): poza tym pominięto 
„reakcję”, filtr RC w stopniu OCH oraz 
potencjometr siły głosu. Siła glosu jest 
w tym przypadku nastawiona na mak- 
simum za pomocą stałego opornika. 
Mozna ją zmieniać przez odpowiednie 
ustawienie odbiornika względem stacji 


ERRATA 


Do artykułu inż. J. Justuta pt. „Ama- 
torski turystyczny odbiornik tranzysto- 
rowy ROMANTIC. („Radioamator 1 
Krótkofalowiec" nr 10 1 11/63) wprowadza 
się następującą korektę: 


1) Na rys. 2 (str. 267) między pvnkiem 3 
(w kółku) 1 potencjometrem umieścić 
kondensator C:; = 40 nF. Wartość kon- 
densatora C» wynosi 19 nF, Cz — 3 nF, 
Ca — 10 uF. 

Górną końcówkę cewki Lu należy polą- 
czyć z przewodem łaczącym cewki Li, 
Li. Ly. 





nadawczej (wykorzystanie kierunkowo- 
ści anteny). Inaczej też jest nawinięty 


transformator dopasowujący oporność 
słuchawki do oporności wyjściowej tran- 
zystora OC. Transformator ten ma 
przekładnię 1 jest w sprzedaży. 





Można go też nawinąć samemu na po- 
dobnym rdzeniu w następujący sposób: 
Zy = 2000 zw., drut © 0,06 mm w emalii 
Z = 100 zw.. drut © 0,06 mm w emalii 
Sluchawkę dobrze jest wykorzystać 
od „głuchosiuchu” o oporności 30 lub 
60 Q. 

Odbiornik ten 
jony na stałe do odbioru 
11 r". 

Prąd pobierany przez układ jest bar- 
dzo mały 1 wynosi 1,5 mA, co umoż- 
liwia stosowanie bateryjki o małej po- 
jemności. Przełączania stacji 1 włącza- 
nia napięcia zasilającego dokonuje się 
za pomocą  jednefo miniaturowego 
przełącznika trójpozycjowego (rys. 7). 
W pierwszej pozycji włączamy do ukła- 
du napięcie i wówczas odbiornik ma 
obwód rezonansowy dostrojony do od- 
bloru „Warszawy II", Po_ przekręceniu 
przełącznika na pozycję drugą, naplę- 
cie nadal jest włączone 1 jednocześnie 
dołączony zostaje do obwodu rezonan- 
sowego kondensator 800 pF, umożliwia- 
jąc odbiór „Warszawy I". Odbiornik 
ten posiada więc tylko jedną gałeczkę 
regulacyjną. Przełączniki miniaturowe 
dzialają na zasadzie zwierania kolej 
nych końcówek. Schematycznie wyglą- 
da to tak, jak pokazano na rys, 7. 
Umożliwia to użycie tego przełącznika 
do włączania napięcia 1 przełączania 
zakresów. 

Obudowa może być wykonana z ple- 
ksiglasu podobną metodą jak poprzednio, 
z tym tylko, że jest znacznie mniejsza. 

Przy starannym montażu 1 zastoso- 
waniu miniaturowych elementów od- 
biornik jest bardzo mały. 


Wiesław Prokop 


również jest nastro- 
„Warszawy 





Kondensator elektrolit. Cz — 500 uF 

powinien mieć oznaczenie Cx. 

Cyfra 7 obok Rx powinna być w kółku. 

Cyfra 2 obok Ca i cyfra 1 obok Ry po- 

winny być w kwadracie. 

2) Na rys. 10 (str, 284) zamiast Ry; po- 

winno być Rz, a zamiast € — Cy. 

3) Na rys. 12a (str. 285) tranzystor T2 

powinien mieć oznaczenie T8. 

4) Wiersz 11 od kóry w 3 szpalcie na 

str. 286 powinien brzmieć: „punktu 8* 

cewki pomiarowej Li". 

$) Pierwszy wiersz od góry w 1 szpalcie 

na str. 267 powinien brzmieć: „spadek 

napięcia na oporniku kolektora 
Za powyższe blędy przepraszamy Czy- 

telników i Autora. 
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p 
argktyki radinamatnrskiej 





Cc brak jest na rynku krajowym 
nien 1 fAtWO OStĘPNYCH uiuiWerSai- 
nytn przyrządów pomiuowycn, tak bar- 
«zo koniecznych w praktyce raaioaniacwi- 
skiej, Dlatego też postanowiiem zbudo- 
Wać taka przyrząd we wiasnym zakre- 
sie, wykorzystując do tego celu omo- 
mierz typu OME-6 (dość duża czułość 
układu ruchomego, duza skala 
przystępna cena). 

Uklaa clektryczny (rys. 1) i calose 
montażu podyktowane zostały  latwo- 
ścią nabycia potrzebnych. przesącznikow 
oraz rodzajem pomiarów 1 uezbą ża 
kresów. 

Omomierz OME-6 ma czułość układu 
ruchomego po wyjęciu bocznika mag- 
netycznego, około 100 pA. W moim 
przypadku czułość tu wynosiła © gA, 
a oporność cewki 30804). Do obliczen 
przyjąłem prąd 90 A, zaś skalę po- 
dzieliiem odpowiednio do tego na 30 
równych części. Przy tym założeniu 
oporność wyniosła 11,11 kQJ V. 
Oporności rozszerzające zakresy na- 
pięcia 1 prądu stałego wyznaczone są 
zgodnie z przyjętymi powszechnie me- 
todumi. J)o układu prostowniczego uży- 
łem dwóch uprzednio dobrze wyst 
nych germanowych diod 
DOG 31. 

Ou diod wymagany jest bardzo mały 
prąd zaporowy, nie większy niż 1 
przy napięciu wstecznym minimum 1,5 V, 
co dla diody typu DOG 31 jest łatwe 
do osiągnięcia. Zastosowany układ pro- 
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ostrzowych 








stowniczy cechuje więc mały pobór 
prądu i wynikające stąd mniejsze 
obciązalności oporników, zajmujących 
przez to mniej miejsca, jak również 





większa oporność na 1 wolt_ napięcia. 
Wrażliwość diod na zmiany temperatu- 
ry nie ma większego znaczenia szcze- 
Kólnie dla wyższych napięć, ponieważ 
układ prostowniczy posiada cechy kom- 
pensacji cieplnej. 
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Rys. 2 
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UNIWERSALNY PRZYRZĄD 
Z OMOMIERZA 








150:750mA 


26; 3A 


15;254 





Dla napięć począwszy od %5 V dloda 
D2 jest diodą „pracy”, natomiast dio- 
ua b) zabezpiecza diodę D2 przed prze” 
biciem. Mierzone napi e odczytuje się 
na skali prądu stałego, ponieważ przy 
tych napięciach przebieg prostowania 
mu już charakter liniowy. Opornik H, 
uwzględniający opornosć diody i wskaż- 
nika dobrany jest doswiadczulnie, 
Ponieważ na pełne odchylenie wskaż- 
nika potrzeba 90 qA prądu średniego, 
dlatego potrzebna wartość skuteczna 
prądu przy danym układzie prostowni- 
ym, uwzględniając tzw. współczynnik 
ksztaltu napięcia, wyniesie 200 qA. Stąd 
oporność na 1 wolt napięcia zmiennego 
wyniesie 5 kg. Oporność ta_ posłużyła, 
podobnie jak przy napięciu stałym, do 
obliczenia reszty oporników dodatko- 
wych. 

Do pomiaru natężenia prądu zmien- 
nego wykorzystano boczniki i przelącz- 
nik prądu stałego. Ze względu na to 
uproszczenie, zakresy prądu zmiennego 
nie pokrywają się z zakresami prądu 
stałego, a pomiar natężenia prądu 
zmiennego obarczony jest nieco więk- 
szymi blędami niż byłoby to przy za- 
tosowaniu oddzielnych _ boczników, 
Jednak orientacyjny charakter pomia 
rów natężenia prądu zmiennego w prak- 
tyce rudioamatorskiej czyni powyższe 
błędy mało istotnymi i przemawia na 
korzyść zastosowanego uproszczenia. 
Wskaźnik, opornik Rg oraz dioda D1 
stanowią wycechowany woltomierz a 
zakresie 1,5 V mierzący spadek napia- 
cia przy przepływie prądu zmiennego 
przez boczniki. Skala woltomierza na 
początku zagęszczona, posiada 30 dzia- 
łek. Dioda D1 nie wymaga zabezpiecze- 
nia przed przebiciem, ponieważ działa- 
jące na nią napięcie wsteczne jest małe 
(maksimum 2, V). Bocznik R; wyko- 
nany jest z drutu oporowego. Pozosta- 
łe boczniki nawinięte są bifllarnie dru- 




































Rys. 3 
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tem miedzianym o wzrastającej średni- 
cy od 0,1 do 0,65 mm, w zależności od 
wartości płynącego przez nią prądu. 


Wszystkie oporniki rozszerzające za- 
kresy napięcia są opornikami borowę- 
glowymi  wystarzonymi. Dobrane są 
tak, że maksymalna moc jaka się wy- 
dziela w czasie pomiaru, nie przekracza 
10% mocy znamionowej opornika. Układ 
omomierza pozostał bez zmian. Jedynie 
został wyjęty  bocznik magnetyczny, 
a zerowanie odbywa się za pomocą 
potencjometru 5 kQ. W związku z in- 
nym rodzajem zerowania trzeba było 
przecechować skalę omomierza. Za- 
miast przycisku zastosowano gniazdka 
radlowe. 


Wygląd przyrządu przedstawiony jest 
na rysunkach 2 i 3. Ścianki boczne wy- 
konane są z drewna oklejonego dermą, 
zaś płyta czołowa oraz tylna — z ba- 
kelitu. Użyte przełączniki są siedmiopo- 
zycjowymi przełącznikami stosowanymi 
w sieci radlowęzłowej. 


wymiary przyrządu: 255 X 200 X45 mm. 

Ciężar: 1,8 kg (z baterią 4,5 V) 

Napięcia stałe: od 3% mV do 1500 V 
w 9 podzakresach 

Natężenie prądu stałego: od 90 pA do 
1,5 A w 8 podzakresach 

Napięcie zmienne: od 1,5 V do 1500 V 
w 8 podzakresach 

Natężenie prądu zmienego: od 7,5 mA 
do 7,6 A w 7 podzakresach. 


z ostatniego zakresu prądu zmiennego 
raczej się nie korzysta, gdyż przełącznik 
nie jest przystosowany do tak dużego 
prądu. Również moc wydzielana na 
oporniku R, (około 10 W przy 7,5 A) 
powodowałaby _ zmiany _ oporności 
1 znaczne uchyby. Zakres pomiaru 
oporności od 0 Q do 2 MQ. 


DANE OPORNIKÓW 








Ri —0186Q  Ru—15MQ , 
R; — 0,26 QQ Ru — 45 MQ 
R; —1TQ Ry — 250 Q 

Rn — 15,3 kQ 

Rys — 63,6 kQ 

Ru — 100 kQ 

Rx — 500 kQ 

Rx — 1 MQ 

Ra — 1,66 MQ 
Rp— 13kQ Rn— 3,33 MQ 
Ru — 225kQ Rx— 10 MQ 
Ru—35kQ  Ra—41kQ 
Ry — 50kQ  P —5kQ liniowy. 


ze względu na przejrzystość 1 czytel- 
ność schematu nie zaznaczono na nim 
układu połączeń omomierza, w którym 
jak wspomniano, dokonano tylko zmiany 
w sposobie zerowania. Jedynie dla 
orientacji zaznaczono strzałkami punkty 
wspólne z układem omomierza. 

Opisany przyrząd używany przeze 
mnie od roku wyświadcza mi dużą po- 
moc przy wielu pracach z radłotech- 
niki. 

Eugeniusz Mamos 


PROSTY WZMACNIACZ TELEWIZYJNY 


la posładaczy telewizorów, miesz- 

kających poza zasięgiem dobrego 
odbioru programów telewizyjnych, po- 
daję opis prostego przedwzmacniacza, 
który wykonałem na 6 kanał (ty, = 
= 178 MHZ). 

Jest to układ kaskodowy pracujący z 
podwójną triodą typu PCC 38. Montowane 
przeze mnie poprzednio różne wzmac- 
niacze z pentodą nie zdały egzaminu ze 
względu na stosunkowo duże szumy 
oraz przystosowanie do odbioru tylko 
w 1 pasmie telewizyjnym. 

Opisany tu wzmacniacz wad tych nie 
posiada, pracuje na dowolnym kanale III 
pasma (przy odpowiednich cewkach). 
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wzmocnienie, niezależnie od dostroje- 
nia, określam na około 3 — 4-krotne. Za- 
śnieżenie obrazu na ckranie jest mini- 
malnie większe niż przy odbiorze bez 
wzmacniacza 1 nie razi. 

Przy montażu kierowałem się tym, 
aby wzmacniacz układowo był jak naj- 
prostszy 1 zawierał jak najmniej ele- 
mentów do strojenia, które w warun- 
kach amatorskich bez użycia odpowiedz 
nich przyrządów jest bardzo trudne, 


Cewka Ł; dla kanału 6 zawiera 2X2,5 
zwoja z podwójnego drutu $ 03 mm 
w emalii 1 jest nawinięta między zwo- 
Jjami cewki Ls, która ma 5—6 zwojów 
nawiniętych gołym drutem © 





Wyjście 
asymemetryczne 


l 
MOpF 2 I 
pr == * 


Schemat Ideowy wzmacniacza telewizyjnego 


(dobrze jeżeli drut ten jest srebrzony): 
cewka ma średnicę 6 mm, szerokość 
uzwojenia około 9 mm. 

Cewka usprawnłająca L, w obwodzie 
anoda trlody I 1 katoda trlody II nawi- 
nięta jest bez korpusu. Ma ona Śred- 
nicę 6 mm i zawiera 7—8 zwojów drutu 
gołego Cu © 0,8 mm; szerokość uzwo- 
jenia około 7 mm. Kondensatory 1 opor- 
nik powinny być miniaturowe. 

wyjście jest asymetryczne, przystoso- 
wane do kabla koncentrycznego (cho- 
claż można użyć taśmowego z odpo- 
wiednim dopasowaniem  oporowym). 
Montaż należy przeprowadzić w sposób 
ścisły (zwarty); elementy o _ krótkich 
końcówkach, aby uniknąć szkodliwych 
pojemności i sprzężeń, 

Wzmacniacz pracuje przeważnie na- 
tychmiast po zmontowaniu, lecz w celu 
dostrojenia go do najsilniejszego odblo- 
ru należy ustawić trymer Ci w takiej 
pozycji w jakiej odbiór obrazu jest naj- 
lepszy (około 15 pF), a następnie — 
przez zsuwanie 1 rozsuwanie zwojów 
dostrolć cewki wejściowe Ly, lą Oraz 
Ly do jeszcze silniejszego odbioru. 

wzmacniacz połączyłem z  odbiorni- 
kiem odcinkiem kabla koncentrycznego 
15 m z pętlą symetryzującą. Sam 
wzmacniacz bez zasilacza zamontowa- 
łem na podstawie wykonanej z puszki 
od konserw; wymiary: 70X70X30 mm. 

Konstrukcja, choć wydawałoby się 
bardzo słaba, jest wystarczająca i ma 
swoje zalety, Bardzo dobrze się lutuje 
(na niemalowanej stronie) 1 łatwa jest 
do obróbki mechanicznej. Całość zam- 
knięta w metalowym pudełku jest dob- 
rze ekranowana i hermetyczna, pozwala 
na umieszczenie tego wzmacniacza na 
maszcie przy antenie. Zasilacz jest bar- 
dzo prosty. 

w modelu do żarzenia lampy PCC88 
użyto transformatora dzwonkowego 7 V; 
napięcie anodowe pobiera się z sieci 
energetycznej poprzez dwie diody typu 
DZG-7T (lub prostownik  selenowy) 
1 tlltr składający się z dwóch konden- 
satorów o pojemności 4 uF/S50 V 
1 opornika 3,3 kQ/2 W. 

UWAGA! Jeżeli mimo najlepszego do- 
strojenia występuje silny szum w fonii, 
a sama fonia jest słabsza niż bez 
wzmacniacza, należy wówczas zwiększyć 
indukcyjność cewkl L; Li przez wkrę- 
cenie do ich korpusu rdzenia ferro- 
magnetycznego. 

Zenon Bazan 
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Nowe książki WKŁ: 


Leonard Niemcewicz 


E ABC ELEKTRONIKI — POŁPRZEWODNIKI 





Wyd, I, format A5, str. 178, cena 12 zł. 
W książce opisana jest budowa, produkcja i działanie przyrządów półprzewodnikowych, tzn. 
diod I tranzystorów małej 1 wielkiej częstotltwości łącznie z najnowszymi typami, jak tranzystory 
typu „mesa”, tranzystory epitaksjalne 1 płanarne. Podane są również 1 opisane najpopularniejsze 
układy 2 diodami i tranzystorami, omówione są charakterystyki tranzystorów oraz ich podobień- 
stwa i różnice w stosunku do charakterystyk lampowych, jak również metody produkcji dlod 
1 tranzystorów. 

Książka jest przeznaczona dla początkujących radioamatorów eksperymentujących z tranzy- 
storami, uczniów szkół fechnicznych oraz tych wszystkich, którzy stykają się z urządzeniami 
półprzewodnikowymi. 


Leonard Niemcewicz 


H LAMPY ELEKTRONOWE I POŁPRZEWODNIKI 

Wyd. II poprawione i uzupełnione, format B6, str. 778, cena 55 zł. 

w książce opisane są własności oraz zastosowanie lamp elektronowych i przyrządów pół- 
przewodnikowych. Przedstawiono tu dane techniczne, statyczne, robocze | graniczne lamp 
odblorczych i wzmacniających, prostowniczych, stabilizatorów 1 bareterów, lamp oscylogra- 
ficznych i klneskopów oraz diod półprzewodnikowych i tranzystorów. Dane dotyczą zarówno 
lamp produkcji europejskiej, w tym produkcji krajowej i ZSRR, jak również produkcji ame- 
rykańskiej. Książka zawiera obszerny wykaz lamp zastępczych. 

Praca przeznaczona jest dla inżynierów | techników radiowych oraz dla radioamatorów. 





Waldemar Scharf 


M MODULACJA CZĘSTOTLIWOŚCI 
Wyd. I, format BS, str. 364, cena 33 zł. 


Książka omawia zagadnienia modulacji częstotliwości (FM), podając własności fizyczne sygna- 
łów FM oraz ich wytwarzanie i nadawanie. w dalszych rozdziałach szczegółowo omówiono 
technikę odbioru sygnałów FM, konstrukcje odbiorników FM 1 AM/FM oraz metody doko- 
nywania pomiarów i zestrajania tych odbiorników. 

Książka jest przeznaczona dla inżynierów, techników 1 radloamatorów interesujących się zagad- 
nieniami techniki UKF FM. 


Stanisław Wenda 


E RADIOFONIA ULTRAKROTKOFALOWA 

Wyd. I, format BS, str. 551, rys. 342, cena 45 zł. 

Książka jest monograflą obejmującą całokształt zagadnień radiofonii z modulacją częstotli- 

wości na "falach ultrakrótkich (UKF/FM). Omówiono w niej podstawy teoretyczne modula- 

cji częstotliwości, współczesną technikę nadawania | odbioru oraz zjawiska propagacyjne 

w nawiązaniu do planowania radiofonicznych sieci UKF FM. Poza tym w książce naświetlono 

problematykę techniki stereofonicznej. 

Książka przeznaczona jest dla inżynierów | techników studiujących zagadnienia UKF FM. 
Tytuły te są do nabycia w księgarniach „Domu Książki”. 





WYDAWNICTWA KOMUNIKACJI I ŁĄCZNOŚCI 


